Coperta : C GULUJA ING Z KASZONI ACVARIU  EDITURA SPORT-TURISM BUCUREŞTI - 1976 Introducere Redactor EUGENIA VIŞINOIU Tehnoredactor I PETRE Bun de tipar 20 XI l976 Tiraj 12015+90 S P Coli de tipar 23,25 Lucrarea executata sub comanda 254 la întreprinderea Poligrafică OLTENIA REPUBLICA SOCIALISTA ROMÂNIA Dragostea omului pentru natură are o vechime milenara Descoperirile făcute de-a lungul timpului dovedesc din plin acest sentid:\Electronica\ment : omul primitiv a desenat pe pereţii grotelor plante, diferite anid:\Electronica\male, între care şi peşti, îngrijirea animalelor capturate sau creşterea unor plante în ghivece confirmă interesul omului faţă de natură Se pare că paralel cu cultivarea florilor în vase sau cu îngrijirea păsărid:\Electronica\lor in colivie, omul a crescut în locuinţa sa şi unii peşti ornamentali pentru a-i observa şi a-şi împodobi locuinţa Săpăturile efectuate de arheologi pe teritoriul unor ţări cu o civid:\Electronica\lizaţie străveche, ca de exemplu în Egipt, China, Mexic sau Italia, dovedesc că acvaristica nu este o îndeletnicire nouă Ea îşi are originea in cele mai îndepărtate timpuri ale istoriei omeneşti Astfel, descoped:\Electronica\ririle din Egipt sînt o mărturie a faptului că în locuinţele egiptenilor antici, deci cu 5000-6000 de ani în urmă, se găseau bazine în care erau păstrate unele specii ornamentale de peşti care se cresc şi astăzi în acvariile noastre ca, de exemplu, Gagrus schilbeides, Chromis nilotica, Haplochromis, Mormyrus etc Desene ale acestor sped:\Electronica\cii, originare din bazinele hidrografice ale Nilului, au fost găsite ca ornamente pe unele obiecte, printre care şi pe bazinele cioplite în piatră Cu ocazia invadării Mexicului (veacul al XVI-lea), la curtea îmd:\Electronica\păratului aztec Montezumo spaniolii cotropitori au găsit o grădină zoologică amenajată cu mult gust, dotată cu bazine pentru peştii de consum şi pentru cei ornamentali prinşi în apele Mexicului In palatul acestui împărat se găseau, de asemenea, vase sferice de porţelan, în care erau ţinuţi, desigur, peştii ornamentali După părerea arheologului Schierig, aceste bazine au fost amenajate cu mult înaintea domniei lui Montezuma Săpăturile arheologice efectuate pe teritoriul Italiei au dovedit ca şi romanii obişnuiau să-şi construiască piscine şi vivarii Astfel, lingă Pompei au fost descoperite, în jurul palatelor, urmele mai multor piscine ornamentale, pe care le putem considera drept precursoare ale acvariului de astăzi In toate operele marilor scriitori şi poeţi romani se fac referiri la piscinele amenajate în curţile palatelor împărăteşti In China veche, creşterea în diferite recipiente a peştilor se pracd:\Electronica\tica de mai multe mii de ani Numeroase legende chinezeşti vorbesc despre istoria caraşilor aurii, cunoscuţi sub numele de „peştişorii de aur" Varietăţile de caraşi aurii, de o rară frumuseţe şi de forme difed:\Electronica\rite, au fost create de harnicul popor chinez în decurs de mii de ani In China veche, cultul creşterii caraşilor aurii a atins apogeul în provincia Ce-kiang, unde în veacul al Vl-lea bogătaşii şi marii moşieri obişnuiau să ţină aceşti peşti în vase sferice de porţelan frumos colorate ?n vead:\Electronica\cul al Xl-lea încep să fie amenajate bazine pentru peşti şi în temple, deoarece în unele provincii din China veche li se atribuiau acestora însuşiri supranaturale, caraşii aurii fiind consideraţi „animale sfinte" Pentru o satisface cererile din ce în ce mai mari de vase de porţelan pentru peşti, împăratul Hung Vu a înfiinţat in King Te-Tseu mai multe ateliere manufacturiere de porţelan, după cum rezultă drntr-un docud:\Electronica\ment care datează din anul 1369 După o cronică veche, împăratul Kia-Tsing (1522-1566) a dat poruncă unui astfel de atelier să confecd:\Electronica\ţioneze pentru temple 300 de vase de porţelan pentru peşti, ornamend:\Electronica\tate cu flori de lotus şi cu zmei In secolul al XVIII-lea, vasul de porţelan pentru peşti ajunsese unul dintre articolele însemnate ale exportului chinezesc ; îl cumpărau în special curţile europene amatoare de lux Odată cu vasele de porţelan, navele comerciale ou adus în Europa şi numeroşi caraşi aurii Numărul amatorilor de caraşi aurii a început să sporească mai ales în Portugalia, Spania şi Franţa, graţie flotelor comerciale şi celor de război din aceste ţări, care aduceau aceşti peşti din porturile din sud-estul Asiei, unde băştinaşii îi exportau Astfel, în 1750, Societatea franco-india na a oferit doamnei de Pompadour de la curtea regală franceză caraşi aurii proveniţi din Orient, în acelaşi an, ţarul Rusiei, Alexei Mihailovici primeşte cîteva exemplare de caraşi aurii din partea curţii regale din Paris In afară de China, europenii au descoperit şi alte ţări furnizoare de peşti ornamentali (caras auriu şi peştele luptător Betta sp/endens) ca, de exemplu, India, Thailanda, Siam, insulele Djawa (Jawa), Kalimantan (Borneo), Japonia etc Ca şi în China, şi aici peştii erau ţinuţi fie în bazine, fie în vase sferice, asemănătoare cu cele chinezeşti Aceste vase au fost pentru peşti adevărate camere de tortură ; fiind nevoiţi să înoate mereu numai în cerc, înotătoarele lor se atro-fiau cu timpul In asemenea vase nu era posibil să se introducă pă-mînt si plante, de aceea oxigenarea apei nu se putea face pe cale naturală (prin fotosinteză), ci numai prin schimbarea permanentă a acesteia După ce consumau tot oxigenul existent in apă, caraşii aurii se ridicau la suprafaţă pentru a-şi procura oxigenul necesar, înghiţind aer Bineînţeles, lipsa de oxigen ducea, mai devreme sau mai tîrziu, la moartea peştilor prin asfixiere Este clar că acvariul din zilele noastre nu a putut lua naştere din vasele sferice pentru peşti originare din China veche A trebuit să treacă multă vreme pină crnd amenajarea acvariului să fie pusă pe baze ştiinţifice datorită dezvoltării unor discipline, ca hidrochimia, hidrobiologia etc, Dezvoltarea acestor ştiinţe a permis popularea cod:\Electronica\rectă a acvariului cu plante şi peşti, îngrijirea, hrănirea şi înmulţirea peştilor ornamentali nemaifăcîndu-se Ia întîmplare, ci conform cerind:\Electronica\ţelor vitale ale speciilor respective Fără discuţie, dragostea milenara a omului faţă de natură, inted:\Electronica\resul faţă de peştişorii frumoşi, capturaţi din apele naturale şi crescuţi în bazine, creşterea peştişorilor de aur în vase au constituit impulsul pentru acvaristică, aceasta dezvoltîndu-se însă numai după ce a fost pusă pe baze ştiinţifice Zeci şi poate sute de naturalişti, precum şi alţi oameni de ştiinţă pot fi consideraţi ca premergători ai acvaristicii Dintre aceştia mend:\Electronica\ţionăm îndeosebi pe Swammerdam, Leeuwenhoek, Reaumur, Schăfcr şi Trembley, care au folosit în experienţele lor plante acvatice şi difed:\Electronica\rite animale mici de apă pentru a observa felul cum se dezvoltă ele cînd sînt ţinute împreună în acelaşi bazin Pereţii netransparenţi ai vaselor, precum şi cunoştinţele reduse din epoca respectivă nu au permis cunoaşterea influenţei reciproce dintre plantele şi animalele acvatice ţinute în bazine In secolul al XVIII-lea, Priestley izolează oxid:\Electronica\genul, iar ceva mai tîrziu Spallanzani, Humboldt şi Provencal studiază procesul respiraţiei la plantele şi animalele acvatice, stabilind că în procesul vital aceste organisme consumă oxigen şi produc bioxid de carbon Dar, din cauză că nu se cunoştea încă legea echilibrului gad:\Electronica\zelor în apă, animalele folosite în experienţe mureau foarte repede, La începutul secolului al XlX-lea, fizicianul Ingenhousz a făcut un pas înainte, descoperind că în procesul de hrănire toate plantele produc, cu ajutorul luminii solare, oxigen şi degajă bioxid de carbon, pe care îl folosesc în construirea celulelor lor Interdependenţa dintre plantele acvatice şi peşti a fost descoped:\Electronica\rită pentru prima dată în anul 1841 de către S H Ward, care a ţinut timp îndelungat într-un bazin plante acvatice şi peşti de apă dulce Cu acest prilej, el a constatat că apa din recipient rămîne curata multă vreme In 1842, Johnston a demonstrat existenţa unui echilibru al gazed:\Electronica\lor în apa, folosind în experienţele lui peşti şi plante acvatice Compa- triotul acestuia, chimistul Warrington, şi-o amenajat, în anul 1850, mai multe bazine populate cu peşti ţi cu plante acvatice El a demond:\Electronica\strat în mod practic necesitatea înlăturării de pe fundul bazinului a resturilor organice (hrana neconsumatâ, excrementele, resturile moarte de plante etc ) ; în caz contrar, ele scad calitatea apei Tot în 1850, Ph H Gosse amenajează primul acvariu cu peşti marini în incinta Grădinii zoologice din Londra Acest acvariu modest a fost un precursor al acvariului de astăzi Termenul de aquorium a fost folosit pentru prima dată de Gosse însufleţit de realizările din Anglia în domeniul acvaristîcîr (expod:\Electronica\ziţii de acvarii, acvariul permanent din Grădina zoologică, moda de a amenaja acvarii în locuinţe etc ), E A Rossmâssler, dîndu-şi seama de rolul acvariului ca mijloc de culturalizare a maselor, a întreprins in Germania o campanie de popularizare în presă a acestuia El a scris numeroase articole despre acvariu, dintre care mai important ni se pare cel apărut în 1856 în revista „Gartenlaube", intitulat Der See im Clase (Lacul în bazinul de sticlă) Acest articol conţinea principii care stau şi astăzi la baza amenajării ştiinţifice a acvoriului- In artid:\Electronica\col, autorul dezvoltă ideea că acvariul este podoaba căminului şi mijd:\Electronica\locul cel mai eficient de distracţie şi totodată de studiu, părere pe care astăzi o împărtăşesc toţi acvarofilii Din cele expuse în lucrarea amintită, anul apariţiei acestui artid:\Electronica\col (1856) este considerat drept anul naşterii acvaristicii moderne Pe drumul indicat de Rossmâssler, acvaristica s-a dezvoltat şi s-a răs-pîndit repede nu numai in Germania, ci şi în alte ţări din Europa La această răspîndire şi popularizare a contribuit în mod substanţial cartea Dos Susswasser Aquarium (Acvariul de apă dulce), care într-un interval scurt a fost reeditată de patru ori Urmind exemplul Angliei şi al Germaniei, Franţa acordă o atend:\Electronica\ţie deosebită creşterii peştilor ornamentali, începutul acvaristicii în această ţară este legat de numele lui Carbonnier In 1867, o navă militară franceză a transportat la Bordeaux mai multe specii de peşti tropicali Unii dintre ei au ajuns şi în casa acestui parizian, amator de peşti ornamentali, pe care a încercat să-i crească şi să-i reproducă in acvarii proprii Peştii aduşî din Extremul Orient au produs pe atunci o mare senzaţie la Paris, fapt care i-a determinat pe mulţi locuitori sâ-şi amenajeze acvarii în căminele lor La expoziţia mondială de la Paris din anul 1867 a fost prezentat şi un ştand de peşti ornamentali din apele tropicale Această expoziţie a avut răsunet în mai multe ţări apusene In anul 1869, renumitul zoolog A Brehm organizează acvariul de la Berlin In mal multe ţări iau fiinţă acvarii în cadrul unor institute de cercetare cu profil ihtiologic sau hidrobiologic Asftel, in anul 1872 se organizează acvariul marin al Staţiunii de cercetări mad:\Electronica\rine de la Na poli, iar ceva mai tîrzîu ia fiinţă acvariul Stad:\Electronica\ţiunii de cercetări marine de la Sevastopol In Rusia, în special la Petersburg, N S Sograf duce o intensa propagandă pentru răspîndireo acvaristicii, organizînd in anul 1870 primul cerc de acvaristică Cartea lui N F Zolotniţki Akvarium /i'ufaite'ia (Acvariul amatorului), editată in 1889, s-a epuizat imediat după apariţie Dezvoltarea acvaristicii a luat un rnare avint in ultimul deceniu al veacului trecut, cînd, datorită dezvoltării navigaţiei, în Europa au fost aduşi din Extremul Orient, din Africa sau din regiunea fluviului Amazoanelor foarte mulţi peşti ornamentali Creşterea acestor peşti a cîştigat o mare popularitate, în special în oraşele portuare din Europa Occidentală (Londra, Hamburg, Bremen, Helgoland, Bordeaux, Amsterd:\Electronica\dam etc ), unde la începutul acestui secol aproape ca nu exista casa fără acvariu !n curînd acvaristica se râspîndeşte şi în alte oraşe din Europa, ca de pildă Viena, Leipzig, Dresda, precum şi în multe localităţi din ţara noastră In perioada dintre cele două războaie mondiale, în toată Europa (ca şi pe alte continente), iau fiinţă acvarii în grădinile zoologice, în parcurile publice Se fac numeroase expoziţii de populad:\Electronica\rizare o peştilor ornamentali (uneori cu vînzări de peşti), apar din ce în ce mai multe filme, reviste şi cărţi de acvaristica In multe ţări, acva-riştii s-au organizat in asociaţii, iar după cel de-al doilea război mond:\Electronica\dial ei s-au unit în Federaţia mondială a acvariştilor (World Fede-ration of Aquarists), cu sediul in Olanda, care, începînd din 1955, editează şi o revistă proprie, cu titlul de ,,The World Aquarists" In ţara noastră organizarea expoziţiilor de peşti exotici a înced:\Electronica\put de citeva zeci de ani, ceea ce dovedeşte că acvoristica are şi la noi un trecut In 1957 a luat fiinţă acvariul public de la Constanţa, care poartă numele marelui hidrobiolog român l Borcea Un alt acd:\Electronica\variu, „Delta Dunării", funcţionează în cadrul muzeului din Tulcea Aceste acvarii sînt vizitate anual de peste 400000 de persoane, cărora li se prezintă fauna piscicolă a apelor dulci din ţara noastră, din Marea Neagra, precum şi peştii ornamentali din apele tropicale şi subtropicale Numeroase reviste, lunare sau periodice, ca de exemplu „Vînă-torul şi pescarul sportiv", ,,Natura" etc , publică articole despre peştii ornamentali şi materiale care tratează probleme legate de acvaristică, ceea ce dovedeşte că acvariul, acest mijloc de împodobire a cămid:\Electronica\nelor şi de cunoaştere a biologiei peştilor este foarte îndrăgit de oameni 8 Interesul mereu crescînd pentru ocvaristrcă a impus deschided:\Electronica\rea a tot mai multe magazine de specialitate în diferite oraşe din ţara, în care se vînd peşti ornamentali, plante de acvariu, ustensile, accesorii şi diferite unelte pentru acvariu, a căror producere a luat un caracter organizat Apar mereu noi specii de peşti ornamentali, Acvariştii noştri, prin observaţiile şi experienţele lor precum ţi prin obţinerea unor noi varietăţi de peşti tropicali, contribuie la îmbogăd:\Electronica\ţirea tezaurului mondial al acvaristicii Capitolul I BAZA BIOLOGICA A ACVARIULUI Cel mai mulţi amatori, şi în special copiii, îşi încep activitad:\Electronica\tea de acvarist procurîndu-şi fie un „vas sferic pentru peşti", ased:\Electronica\mănător cu vasele chinezeşti de porţelan, fie folosind borcane de murături Peştii introduşi în aceste vase sînt hrăniţi cu firimituri de pîine, gris sau alte produse similare în mod obişnuit, acvaristul începător îşi procură primii peşti de la un alt acvarist, dintr-un lac sau dintr-un pîrîu din apropiere Ajunşi în asemenea vase, adevărate închisori de sticlă, peştii sînt condamnaţi, de la bun început, la moarte prin asfixie, fiindcă did:\Electronica\mensiunile mici şi forma acestor vase nu permit cultivarea în interiorul lor a unor plante şi astfel oxigenul consumat de peşti nu are cum să fie reîmprospătat  Resturile alimentare neconsumate, care cad pe fundul vasului, precum si excrementele în descompunere consumă din cantitatea de oxigen, şi aşa redusă, a apei Ca urmare, în scurt timp apare un deficit de oxigen, pe care peştii încearcă să-i suplinească ind:\Electronica\ stinctiv, înghiţind apă de la suprafaţă şi mai ales aer Acest indid:\Electronica\ ciu al asfixiei îl observă chiar şi acvaristul începător, care încearcă să-1 remedieze schimbind apa veche, „consumată", cu alta proaspătă, în curînd însă, el va fi din nou martorul aceleiaşi scene : după ce consumă oxigenul din apa proaspătă, peştii se ridică la suprafaţă pentru a „înghiţi" aer Se recurge acum la schimd:\Electronica\ barea frecventă a apei, însă peştii nu suportă multă vreme modifid:\Electronica\ cările dese ale temperaturii acesd:\Electronica\ teia, asfixiile repetate şi toate inconvenientele legate de treced:\Electronica\ rea dintr-o apă în alta şi, mai devreme sau mai tîrziu, pier Fig i Vas de sticlă sferic 11 Vasul de sticlă sferic (fig 1) şi borcanul de murături nu sînt deci numai temniţe, ci adevărate camere de tortură pentru peşti; în locul priveliştii plăcute şi odihnitoare a acvariului, ele oferă scene puţin atractive Este tributul pe care îl plăteşte de obicei fied:\Electronica\care acvarist începător Bineînţeles, acest prim pas pe tărîmul acvaristicii — vasul sferic de sticlă sau borcanul de murături — nu este obligatoriu Dacă acvaristul începător se consultă cu un coleg cu experienţă, el îşi va începe necondiţionat activitatea cu un bazin paralelipid:\Electronica\pedic, cu pereţii drepţi, in care va sădi cîteva plante acvatice De-' sigur, ?i Sn acest caz pot apărea unele surprize neplăcute FOTOSINTEZA ÎN ACVARIU SOARE Cu totul altfel se simt peştii într-un acvariu pregătit şi amed:\Electronica\najat corect Aici ei înoată vioi, apa fiind străbătută de numeroase bule de aer ce se ridică de pe plantele aflate în bătaia soarelui Este suficient să atingem aceste plante cu foarfecele sau să tăiem din ele o bucăţică, pentru ca formarea de bule pe locul leziunii să se accelereze Dacă acoperim fereastra şi plantele nu mai prid:\Electronica\mesc lumină solară, degajarea de aer încetează în scurtă vreme Aşadar, producerea de bule de aer de către plante este condiţiod:\Electronica\nată de prezenţa luminii Fig 2, Producerea oxigenului de către plantele acvatice cu ajutorul razelor solare Pentru a demonstra această afirmaţie să repetăm experienţa lui Moîisch : peste un grup de plante din acvariu aşezăm, cu gura în jos, o pîlnie mare de stid:\Electronica\clă : pe tubul pîlniei introducem o eprubetă răsturnată, umplută cu apă {fig 2) Sub acţiunea luminii solare, din părţile verzi ale pland:\Electronica\telor se ridică, prin pîlnie, bule de aer care, adunîndu-se în eprubetă, dislocă o parte din apă încet, înd:\Electronica\cet, se formează în eprubetă un strat vizibil de gaz Să ridicăm acum eprubetă, astupîndu-i gura, 12 sub apă, cu degetul mare; dacă îndepărtăm apoi încet degetul şi introducem în eprubetă un chibrit incandescent, acesta se aprinde şi arde cu flacără Aşadar, gazul pe care 1-au produs plantele cu ajutorul luminii solare este oxiged:\Electronica\nul, a cărui prezenţă în cantitate corespunzătoare reprezintă cond:\Electronica\diţia cea mai importantă pentru viaţa peştilor în acvariu După teoria lui Bayer şi Willstatter, oxigenul se formează în modul următor : clorofila (C36 Hr2 O5 N, Mg) se activează sub acd:\Electronica\ţiunea radiaţiilor galbene şi roşii ale spectrului solar şi astfel leagă cu uşurinţă unele substanţe, formind diferite combinaţii Clorofila activată fixează imediat bioxidul de carbon (CO2) din apă, respecd:\Electronica\tiv combinaţia acestuia cu calciul, adică bicarbonatul de calciu (Ca HCO3)2 Din bioxidul de carbon, sub acţiunea energiei solare, clorofila reţine carbonul (C), din care se sintetizează substanţele organice vegetale, iar oxigenul (O) astfel eliberat se degajă După legarea carbonului, în plantă apare în primul rînd glud:\Electronica\coza, din care, prin poîimerizare, în cursul transformărilor ulterid:\Electronica\oare, iau naştere amidonul şl alţi hidraţi de carbon, iar prin comd:\Electronica\binarea cu azotul se formează diverse proteine Acest proces numit fotosinlezâ se desfăşoară astfel : = CfiH,20G+602 glucoza oxigen 6 CC-2+6 H2O+674 000 calorii bioxid apă energia luminii de solare carbon Acest fenomen este o lege biologică de bază Sn acvaristică Aşa cum rezultă din ecuaţia de mai sus, circuitul poate fi inverd:\Electronica\sat : sensul săgeţii de sus indică fotosinteza clorofiliană vegetală, iar sensul celei de jos, procesul de reducere (dezasimilare) specific organismelor animale (peştilor) Pe baza ultimelor cercetări cu izotopi radioactivi ai carbonud:\Electronica\lui şi oxigenului s-a făcut o nouă precizare a provenienţei oxiged:\Electronica\nului După această teorie, ca prim produs al fotosintezei apare nu glucoza, ci aldehida formică (HCHO), după cum urmează : CO2+H2O-»HCHO-i-Oa bioxid apă aldehida oxigen de formică carbon In acest timp se degajă oxigenul care îl înlocuieşte pe cel cond:\Electronica\sumat de peşti, iar aldehida formicâ se transformă, prin poîimerid:\Electronica\zare, în hidraţi de carbon Dintre cele două procese complementare, al respiraţiei şi asi-milatiei clorofiliene, pentru acvaristică important ca furnizor de 13 oxigen este ultimul Aceasta pentru că acvariul este o comunitate de viaţă suprapopulată, în care, într-o masă de apă relativ mică, trăieşte un număr mare de peşti, meîci şi bacterii Toate aceste fiinţe se hrănesc numai cu substanţe organice, pe care nu şi le pot sintetiza singure, aşa cum se întîmplă la plantele verzi în cursul proceselor lor vitale, organismele din acvariu cond:\Electronica\sumă oxigenul dizolvat în apă şi produc în permanenţă bioxid de carbon, în lipsa unei cantităţi suficiente de lumină, ca, de exemplu, pe timp noros sau în lipsa luminii, fotosinteza încetează f acum produc bioxid de carbon şi plantele verzi, ceea ce duce la scăded:\Electronica\rea conţinutului în oxigen al apei Dacă nu putem echilibra produd:\Electronica\cerea de bioxid de carbon şi consumul de oxigen, vietăţile din acd:\Electronica\variu mor în scurt timp Menţinerea unui raport adecvat al schimburilor de gaze la animalele şi plantele (dezasimilatia şi asimilaţia vegetală) din ac-variile cu fundul pătrat bine dimensionate şi cu pereţii netezi se poate realiza prin asigurarea unui echilibru biologic de gaze, res-pectînd o proporţie corectă între organismele vegetale, producăd:\Electronica\toare de oxigen, şi cele animale, consumatoare de oxigen şi prod:\Electronica\ducătoare de bioxid de carbon Se poate vorbi despre un echilibru al schimburilor de gaze atunci cînd organismele producătoare de oxigen (fotosintetizante) şi cele consumatoare de oxigen şi produd:\Electronica\cătoare de bioxid de carbon (dezasimilante) populează un spaţiu vital închis (cum este, de exemplu, acvariul) în proporţie corectă din punct de vedere al schimbului gazos Din cele de mai sus reiese limpede că baza biologică a aeva-riului o constituie echilibrul schimburilor de gaze, exprimat prin echilibrul biologic Pentru realizarea practică a schimbului gazos nu se poate da o reţetă generală Experienţa, capacitatea de observaţie, studierea literaturii de specialitate, toate acestea îl ajută pe acvarist să-şi populeze acvariul în proporţie corectă Menţinerea acestui echilid:\Electronica\bru este destul de dificilă, iar dacă dintr-un motiv oarecare el s-a modificat, restabilirea lui este destul de anevoioasă Echilibrul biologic se modifică în primul rînd dacă suprad:\Electronica\populăm acvariul cu peşti, în acest caz, oxigenul produs de plante devine insuficient Acelaşi lucru se întîmplă dacă instalăm prea multe plante în acvariu sau dacă nu limităm înmulţirea lor în acest caz, în lipsa luminii solare {noaptea sau în zilele înnorate de toamnă şi de iarnă), plantele nu mai produc oxigen, dar îl consumă pe cel existent Echilibrul biologic se tulbură şi în cazul în care avem prea puţine plante în acvariu, pentru că ele — dată acvariu] 14 nu este iluminat — nu pot să producă oxigenul necesar satisfacerii nevoilor peştilor, mai ales atunci cînd în acvariu, rămîn hrană ned:\Electronica\consumată, excremente sau alte resturi, care în timpul descompud:\Electronica\nerii consumă şi ele oxigen, sau cînd acvariul este neîngrijit Pentru a se orienta cît mai bine, acvaristul trebuie să-şi înd:\Electronica\suşească cîteva cunoştinţe fundamentale De exemplu, el trebuie să cunoască temeinic atît speciile de plante care produc mai mult oxigen, cît şi pe cele care produc puţin oxigen Cea mai mare cand:\Electronica\titate de oxigen o produc plantele submerse, de exemplu, brosca-riţa, muşchii de apă şi unele alge verzi O treime din suprafaţa fundului bazinului trebuie plantată cu aceste specii producătoare de oxigen Plantele care plutesc la suprafaţa apei degajă în aer cea mai mare parte din oxigenul pe care îl produc De asemenea, acvaristul trebuie să cunoască cerinţele în oxid:\Electronica\gen ale diverselor specii de peşti, în general, peştii de talie mai mică consumă mai puţin oxigen, cei de talie mare, mai mult Bined:\Electronica\înţeles, aceasta nu înseamnă că putem să suprapopulăm acvariul cu un număr mare de peşti de talie mică Mult oxigen consumă şi puricii-de-apă, precum şi alte animale care servesc drept hrană peştilor, dacă acestea se găsesc în număr mare în bazin La popularea raţională a acvariului cu peşti este necesar să ţinem seama de următoarele indicaţii: pentru peştii mărunţi, de 3—4 cm, putem socoti, în medie, cîte 5 l de apă de fiecare ; pentru exemplarele de 6—8 cm, 7 l, iar pentru cele de 10—14 cm, aproxid:\Electronica\mativ 10 1 în acvariile mici nu se recomandă plasarea unor obiecte (pietre, scoici mari etc ), care dislocă multă apă Bazinul trebuie curăţat în permanenţă de resturile organice în descompunere, iar înmulţirea plantelor va fi strict limitată Cu alte cuvinte, trebuie evitate orice condiţii sau fenomene care ar putea tulbura echilid:\Electronica\brul biologic al acvariului în felul acesta apa acvariului se menţine limpede, putînd fi utilizată multă vreme Din cele arătate pînă acum reiese clar că organismele vegetale şi animale care populează acvariul constituie o comunitate de viaţă care seamănă, în esenţă, cu cea din lac, cu deosebirea că în acvariu echilibrul se realizează mai greu decît în apele naturale CIRCUITUL MATERIEI ÎN APĂ Alături de procesul de fotosinteza, în apa acvariului (ca şî în apele naturale) au loc şi alte forme de asîmilaţie Aşa, de exemd:\Electronica\plu, bacteriile aerobe pot folosi drept sursă de energie nu razele 15  Fig 3, Schema circuitului materiei şi energiei In acvariu solare, ci o reacţie chimică, pentru producerea substanţei organice vii ele utilizînd carbonul din bioxidul de carbon Apa acvariului conţine diferite substanţe, în componenta căd:\Electronica\rora intră oxigenul şi carbonul, elemente care fac posibilă viata, nutriţia şi înmulţirea plantelor din acvariu Dintre substanţele care se găsesc în stare solvită fac parte : minerale (calciu, magneziu, fier, fosfor etc ), gaze (oxigen, CO2, N2, CHţ, H2S, NH3 etc ) şi comd:\Electronica\binaţii albuminoide, adică resturi de plante şi de animale In apa acvariului toate aceste substanţe apar sub forma celor mai variate combinaţii chimice şi sînt utilizate de plante, care — cu ajutorul luminii solare — le transformă in materie vie (fig 3) In acvariu, ca şi în orice mediu acvatic, procesele de creare şi de distrugere a materiei organice se succed în permanenţă, aşa încît nu se poate ajunge la formarea unor depozite de materie vie In prezent, nu se mai introduce pămînt pe fundul acvariului, plantele fiind sădite în nisip bine spălat, în circuitul biologic din apa acvariului unele substanţe primare sînt consumate de peşti sau de plante sau se găsesc in cantitate insuficientă Pentru comd:\Electronica\pletarea lor se folosesc diferite reţete de săruri nutritive, pe care acvarofilii le dozează periodic (la 4—6 săptămîni) în apa acvariului Intr-un acvariu mai puţin îngrijit pot avea loc unele fenod:\Electronica\mene de descompunere cu ajutorul microorganismelor, în urma căd:\Electronica\rora apar în apă diferite substanţe, ca amoniac (NHa), nitraţi (NOa), hidrogen sulfurat (f^S) etc în mod obişnuit, asemenea procese de descompunere au loc în special în acvarii neîngrijite, neaerisite, cu apă nefiltrată, ceea ce poate provoca moartea peştilor Iată de ce, ca o măsură preventivă, apa acvariului va fi filtrată în permanenţă, iar oxigenul se va sud:\Electronica\plini nu numai pe cale naturală (prin fotosinteză), ci şi prin vend:\Electronica\tilaţia permanentă a apei acvariului cu mijloace mecanice Chimismul apei din acvariu (ca şi cel al apelor naturale) este supus unor schimbări permanente, care se repetă periodic Aceste schimbări sînt consecinţa unor modificări meteorologice, de lumid:\Electronica\nozitate, de temperatură etc Astfel, în apa acvariului s-au obserd:\Electronica\vat schimbări zilnice (chiar din oră în oră), lunare etc Condiţiile atmosferice au o influentă directă asupra apei acd:\Electronica\variului şi locuitorilor ei, schimbarea presiunii atmosferice influ-enţînd conţinutul apei în oxigen şi comportarea unor specii de peşti De exemplu, la o temperatură de 20°C şi la o presiune atmod:\Electronica\sferică de 755 mm, apa acvariului conţine 6,48 cm' de oxigen Dacă presiunea apei scade la 750 mm, se schimbă şi conţinutul ei în oxid:\Electronica\gen Acesta scade la 6,28 cm3 Sînt peşti care reacţionează imediat la schimbare (de exemplu, tiparul, care are respiraţie suplimentară intestinală) Acoperirea bruscă a cerului cu nori negri, deci o lumină sod:\Electronica\lară insuficientă, provoacă oprirea producerii oxigenului de către plante şi atrage după sine cumularea produselor rezultate din acd:\Electronica\tivitatea de dezasimilare a organismelor din acvariu Concentraţia ionilor de hidrogen (pH) apei se poate schimba zilnic sau chiar din oră în oră sub influenta excesului de lumină (în special vara) şi de temperatură, în astfel de condiţii, în acvariu apare fenomenul nedorit de „înflorire a apei", manifestat printr-o înmulţire abund:\Electronica\dentă a unor alge verzi; într-un centimetru cub de apă s-au nu-mărdt pînă la 850 000 de alge din specia Mycrocystis lerugînosa sau l 000 000 de exemplare din specia Carîeria cardiformis Aceste alge verzi produc oxigen în cantităţi sporite, ceea ce duce la o suprasaturaţie a apei în oxigen (pînă la 400%), fapt care poate avea drept consecinţă îmbolnăvirea peştilor din acvariu 16 2 — Acvariu 17 Printr-o populare corespunzătoare a acvariului cu plante şi peşti, prin aşezarea bazinului într-un loc cu luminozitate corespund:\Electronica\zătoare, prin folosirea mijloacelor mecanice de aerisire şi de încăld:\Electronica\zire a apei sau prin dozarea luminii, adică printr-o îngrijire coresd:\Electronica\punzătoare a acvariului, toate efectele negative ale mediului înd:\Electronica\conjurător se pot preveni sau, dacă au apărut, se pot corecta Din cele de mai sus rezultă că indivizii comunităţii de via(ă ai acvariului (plantele şi animalele) acţionează unul asupra altuia, se condiţionează reciproc, formind un circuit, la care materia şi energia participă după legităţi binecunoscute Circuitul materiei şi al energiei în apa acvariului este un proces complex şi în cond:\Electronica\tinuă desfăşurare ; în „micul lac" dintre pereţii de sticlă mor si se nasc în permanentă unele organisme Acvariul fiind totuşi un mediu artificial, este absolut necesară Intervenţia sistematică şi calificată a acvaristului pentru dirijarea fenomenelor în direcţia dorită Această acţiune va avea un succes sporit dacă acvarofilul va cunoaşte în primul rînd mediul în care trăiesc peştii, adică apa din acvariu şi calităţile ei Capitolul II APA ACVARIULUI Peştii ornamentali, precum şi plantele care populează acvad:\Electronica\riul, se împart — după cerinţele lor faţă de mediul din bazin — în trei mari categorii; peşti dulcicoli, peşti de apă semisalină (de apă „brack") şi peşti marini După această categorisire, bazată deci pe biologia vieţuitoarelor care populează bazinul, acvariile se îmd:\Electronica\part în trei tipuri: acvarii de apă dulce, acvarii salmastre şi acvad:\Electronica\rii cu apă marină Vieţuitoarele de acvariu cu apa dulce la rîndul lor pot fi îmd:\Electronica\părţite — după pretenţiile speciei — în mai multe grupe, cum ar fi: vieţuitoare care pretind apă foarte moale, cu o duritate de 0-4°D G (ca de exemplu peştele Cheirodon axelradi), cele care pretind apă neutră sau aproape neutră (speciile Rasbora) sau orgad:\Electronica\nisme şi peşti cărora trebuie să le asigurăm apă alcalină sau cu o duritate mare — 14-18° D,G Vieţuitoarele de apă brack provin din zona de interferenţă a apelor dulci cu cele marine Pentru a crea condiţii propice acesd:\Electronica\tora, în apa acvariului adăugăm fie sare de bucătărie pură, fie apă marină artificială Organismelor care provin din apă marină tred:\Electronica\buie să le asigurăm un mediu în funcţie de salinitatea apei de baştină Apa de robinet nu corespunde întotdeauna acvariului cu apă dulce ; uneori ea trebuie tratată (de exemplu, durizată sau deduri-zată) sau necesită măsuri pentru eliminarea clorului excesiv In acvaristică se poate întrebuinţa apa provenită din ploi sau zăpadă, dacă aceasta a fost colectată într-o regiune cu aer curat Apa din lacuri, bălţi sau riuri nu se foloseşte direct, fără nici o tratare, ded:\Electronica\oarece odată cu ea în acvariu pot pătrunde unele microorganisme, paraziţi sau alge dăunătoare peştilor ornamentali Unii peşti din apele tropicale sau subtropicale sînt extrem de sensibili şi pretenţioşi faţă de calităţile fizico-chimice ale apei acd:\Electronica\variului Ei pretind anumite condiţii de mediu, cînd se găsesc în acvariul ornamental şi altele (temperatură, pH, duritate etc ) cînd sînt lansaţi In bazinele speciale pentru reproducere 19 Asigurarea condiţiilor optime de mediu pentru vieţuitoarele ce populează acvariul şi în primul rînd pentru peşti — presud:\Electronica\pune cunoaşterea proprietăţilor fizice şi chimice ale apei acva-riului Fără aceste cunoştinţe nu putem controla calitatea apei din acvariu şi nici nu putem interveni pentru tratarea sau schimbarea ei corespunzătoare PROPRIETĂŢILE FIZICE ALE APEI Temperatura apel Pentru creşterea peştilor ornamentali şi a plantelor din acvariu, temperatura apei este cea mai importantă proprietate fizică Temperatura apei acvariului depinde de temped:\Electronica\ratura mediului (a camerei) in care acesta este amplasat Apa se încălzeşte sau se răceşte lent, în funcţie de temperatura camerei Trebuie să avem în vedere că dat fiind volumul redus, temperatura apei din acvariile mai mici este supusă unor variaţii zilnice mai mari în timpul iernii, cînd temperatura camerei diferă în funcţie de intensitatea încălzirii Plantele şi peştii ornamentali au un anumit optim termic atît pentru înmulţire, cit şi pentru buna desfăşurare a funcţiilor vitale Acest optim variază pe familii, genuri şi specii Fiecare specie are un punct termic maxim şi unul minim, dincolo de care survin tuld:\Electronica\burări în fiziologia peştelui sau chiar moartea Asigurarea unei temd:\Electronica\peraturi optime, fără variaţii în decursul unei zile este una dintre sarcinile importante ale acvaristului Menţinerea constantă a temperaturii optime a apei se obţine cu ajutorul unor sisteme de încălzire şi se măsoară cu termometre speciale, fixate în interiorul acvariului cu diferite dispozitive (inele de cauciuc, cleme) Apa este relativ rea conducătoare de căldură, însă masele mici de apă (în acvarii mici) se răcesc uşor Iată de ce, în special iarna şi mai cu seamă în timpul nopţii, trebuie să luăm măsuri suplimentare în vederea asigurării temperaturii cond:\Electronica\stante a apei în acvariile plasate în camere cu temperatură vad:\Electronica\riabilă Culoarea apei Culoarea trebuie să corespundă pretenţiilor speciei de peşte care populează acvariu] Peştii care trăiesc în apele de munte sau în rîurile curate preferă apa proaspătă de rod:\Electronica\binet, care adesea trebuie dedurîzată sau amestecată cu apă disd:\Electronica\tilată Peştii care provin din apele stătătoare, ce conţin multe subd:\Electronica\stanţe organice, preferă apa cu o uşoară nuanţă galbenă sau verzuie, iar alte specii pe cea gălbuie-maronîe (trecută printr-un 20 filtru cu turbă) Culoarea verzuie se poate obţine prin dizolvarea tripaflavinei în apa curată (2-3%0) Culoarea verde-închis a apei acvariului se datorează înmulţirii excesive a unor alge verzi, iar cea albicioasă sau lăptoasă fie înmulţirii unor microorganisme (Iniusoria, Rotatoria), fie spălării necorespunzătoare a solului, Cud:\Electronica\loarea brună caracterizează apa acidifiată Orice schimbare a cud:\Electronica\lorii normale a apei din acvarii trebuie sesizată rapid, acţionîndu-se imediat în direcţia remedierii prin mijloace mecanice sau chimice Mirosul apei Apa relativ proaspătă din acvariu este inodoră Nici apa veche, care a fost întreţinută în mod corespunzător, nu miroase Mirosul greoi, do putrefacţie este un semnal de alarmă, indicînd acumularea unor substanţe organice aflate în descompud:\Electronica\nere în cantităţi excesive Hidrogenul sulfurat, eliberat de bacteriile din substanţele proteice în descompunere, are un miros de ouă clocite ; acesta indică o stare total necorespunzătoare a apei din acvariul nostru Substanţele organice depuse pe fundul acvariului si neînlăturate sistematic se descompun şi produc gaze (metan, hid:\Electronica\drogen sulfurat, amoniac etc ) care dau un miros urît, pătrunzăd:\Electronica\tor apei acvariului Cînd remarcăm un miros neobişnuit, trebuie să procedăm imediat la aerisirea şi filtrarea apei, folosind ca fild:\Electronica\tru cărbunele hidrofil, care absoarbe gazele toxice eliberate, pred:\Electronica\cum şi mirosurile neplăcute Această operaţiune trebuie repetată periodic PROPRIETĂŢILE CHIMICE ALE APEI Conţinutul in oxigen solvit Pentru peştii ornamentali şi pend:\Electronica\tru celelalte vieţuitoare din acvariu conţinutul apei în oxigen solvit este de importanţă vitală Oxigenul apelor naturale, al biotopurilor din regiunile tropicale sau subtropicale, ca şi din ţara noastră, provine pe de o parte din asimilaţia plantelor, ca rezuld:\Electronica\tat al asimilaţiei clorofiliene, iar pe de altă parte din aerul atd:\Electronica\mosferic, obţinut prin acţiunea valurilor, a vînturilor sau a ploii în apa acvariului oxigenul rezultă din procesul de fotosin-teză sau este introdus cu dispozitivul de aerisire a apei Cantid:\Electronica\tatea de oxigen solvită în apă se exprimă fie în centimetri cubi, fie in milîgrame şi se raportează întotdeauna la un litru de apă (greutatea unui centimentru cub de oxigen este de 1,42857 mg; l mg O2-0,7 cm3) Intre cantitatea de oxigen solvită şi temperatura apei există o relaţie directă : cu cît apa este mai caldă, cu atît conţine mai 21 puţin oxigen şi invers Un litru de apa curată, Ia presiunea atd:\Electronica\mosferică normală de 760 mm, conţine în funcţie de temperatură, următoarele cantităţi de oxigen solvit: 10°C H,25 mg sau 7,87 cm aparat electric construit special în acest scop Pentru acvarist măd:\Electronica\surarea colorimetrică (metodă folosită în chimie) este pe deplin satisfăcătoare Metoda se bazează pe faptul că unele culori, de natură acidă sau bazică, se schimbă în contact cu diferitele valori ale pH-ului Aceste culori sînt numite indicatori Astfel, de exemd:\Electronica\plu, roşul de metil, între pH = 4,4—5,6 se schimbă de la roşu la galben; purpuriul de bromcrezol, între pH = 5,2—6,8, de Ia galben la purpuriu-închis ; roşul de crezol, între pH = 7,2—8,8, de la gald:\Electronica\ben la roşu ; albastru] de timol, între pH = 8,0—9,6 de la galben la albastru Pentru fiecare culoare de mai sus există nuanţe interd:\Electronica\mediare Uzinele chimice produc amestecuri de indicatori (hîrtie sau lichid indicatori), cu o scară foarte mare de acţiune, indicînd valorile între pH=l şi 14 Pentru ambii indicatori există o gamă largă de culori tipărite, care servesc drept bază de comparare Ac-varişlilor li se recomandă folosirea indicatorului lichid Măsurarea colorimetrică a pH-ului se face în felul următor: luăm într-o eprubetă puţină apă (12 degete) din acvariu şi pud:\Electronica\nem cîteva picături de lichid-indicator cu ajutorul unei pipete După 25 ce am agitat conţinutul eprubetei, o plasăm lingă scala tipărită de culori şi, găsind nuanţa potrivită, citim valoarea pH indicată în dreptul acesteia (de exemplu, pH —6,0 sau pH = 7,0, precum si vad:\Electronica\loarea de 0,5 pH dintre aceste două valori) Lichidele indicatoare universale indică doar cu aproximaţie valorile pH în grade decid:\Electronica\male (1,0) sau in cel mai bun caz, de cîte 0,5 pH Astfel, dacă ac-varistul doreşte să măsoare şi mai exact valoarea pH-ului va tred:\Electronica\bui să recurgă la indicatorii cu domeniul de măsurare mai restrîns, care indică valoarea pH dintre 4,5—9,6 Un astfel de indicator este albastrul de btomtimol, colorant ce trebuie dizolvat în proporţie de 0,1% în alcool diluat de 20% Acest indicator se poate folosi, procedînd cum am indicat, între valorile pH 6,0-—7,6 între aceste valori, albastrul de brorntlmol va indica următoarele gradaţii : pH=6,0 — galben ; pH—6,2 — galben cu uşoare nuanţe de verde ; pH = 6,4 — galben-verzui; pH=6,7 — verde; pH —6,9 — verde-cenuşiu ,- pH —7,2 — cenuşiu-albăstrui; pH = 7,6 — albastru Asigurarea pH-ului optim, în funcţie de cerinţele speciei de peşte sau de plante cu care am populat acvariul este una din led:\Electronica\gile de bază ale acvaristicii şi cheia succesului, în special în red:\Electronica\producerea peştilor Deci, trebuie să cunoaştem necesităţile peştilor ornamentali fn privinţa pH-ului (la speciile autohtone este mai simplu, deoarece toţi peştii de apă dulce reclamă un pH în jur de 7 — pentru a le asigura valoarea optimă Dar nu numai peştii, ci şi plantele au nevoie de un pH optim (în funcţie de specie) Astfel speciile Cabomba Aponogeton, Cryptocoryne, Umnophyla, preferă apa puţin acidă [pH = 5,5—7), iar speciiie Sagiltaria, Myriophyllum $i Vallisneria, apa uşor alcalină (pH — 7—8) Acizii tanlnici şl substanţele huraice din acvariu Acizii tani-nici se găsesc în diferite părţi ale plantelor, dar mai ales în frund:\Electronica\zele, scoarţa şi rădăcina copacilor, Ei acţionează ca acizii propriu-zişi, adică precipită proteinele din soluţiile neutre sau acide, for-mînd compuşi insolubili Acizii humici au, din acest punct de ved:\Electronica\dere, o acţiune asemănătoare asupra pielii Aceste substanţe sînt compuşi ai acidului galic şi digalic cu glucoze, pe de o parte, iar pe de alta compuşi cu caracter fenolic (substanţele humice) Unii peşti de apă dulce, de provenienţă tropicală, necesită prezenta subd:\Electronica\stanţelor taninice şi humice în acvariu, dat fiind faptul că apele natale sînt bogate în aceste substanţe Din desişul pădurilor tropid:\Electronica\cale cad permanent adevărate ,,ploi" de frunze care, ajunse pe pă-mînt, sint descompuse de bacterii,- substanţele taninice şi humice conţinute de frunze ajung, odată cu apele provenite din ploi, în riuri (de aici şi apele negre, întunecate ale lui Rio Negro, sărac in plancd:\Electronica\ton) Aceste substanţe dizolvate în apa rîurilor, la care s-au adapd:\Electronica\tat speciile de peşti, le ocrotesc împotriva acţiunii vătămătoare a unor bacterii, fa(ă de care sînt extrem de sensibili Ca atare, abd:\Electronica\senţa substanţelor taninice sau humice din apa acvariului dăud:\Electronica\nează acestor specii de peşti In mod obişnuit în apa acvariilor substanţele taninice şi hud:\Electronica\mice nu apar, lucru ce impune adăugarea lor în cazul creşterii peşd:\Electronica\tilor care le pretind, în acest scop putem folosi praful de acid ta-ninic, precum şi extractele de substanţe humice, obţinute pe cale chimică, adăugîndu-le apei de acvariu într-o proporţie potrivită Aceste substanţe, binefăcătoare, cînd sînt folosite în proporţie cod:\Electronica\respunzătoare, pot deveni periculoase dacă dozajul este necoresd:\Electronica\punzător De exemplu, la reproducerea peştilor, spermatozoizii îşi pierd foarte repede mobilitatea într-o apă excesiv de bogată în subd:\Electronica\stanţe taninice şi humice Din acelaşi motiv, membrana icrelor ded:\Electronica\puse se poate îngroşa atît de mult, incit să împiedice ieşirea emd:\Electronica\brionilor care, ca urmare, vor pieri Rezultă că trebuie să facem uz de toată atenţia şi intuiţia noastră de acvarist în dozarea acestor substanţe Substanţele taninice si humice in exces, se pot elimina prin simpla filtrare a apei printr-un filtru cu cărbuni Substanţele toxice din apa de acvariu Apa de acvariu poate conţine uneori şi substanţe toxice, fapt ce se manifestă la peşti prin evidente simptome de otrăvire, cum ar fi : lipsa totală a pofd:\Electronica\tei de mîncare, stare depresivă, de indiferenţă, eventual o stare agitată, frică excesivă, după care, de obicei, urmează moartea Dacă observăm din timp semnele otrăvirii putem salva viaţa peşd:\Electronica\tilor, mutîndu-i imediat într-un alt bazin, cu apă curată, la aceeaşi temperatură ; apoi, încălzind treptat această apă, adăugăm cîte 5 g de sare de bucătărie la fiecare 10 l de apă Una dintre otrăvurile care pot apare în apa acvariilor este clorul gazos ; el provine din apa de la robinet, care este dezinfecd:\Electronica\tată, în general, >cu cîte 0,25 mg clor la fiecare litru De regulă, apa obişnuită de robinet are o concentraţie de 0,1 mg/1 clor în momentul cînd iese din robinet Conţinutul în clor al apei se poate stabili uşor, adăugind la 100 cm3 de apă 3 crna de soluţie de amidon cu iod Se adaugă 10 g de amidon lichid de l l de apa, în momentul tn care aceasta fierbe ; apoi se mai adaugă 10 g cie iodură de pod:\Electronica\tasiu şi 0,3 g iodură de mercur Această soluţie se va colora imed:\Electronica\diat !n albastru, dacă apa conţine clor Dealtfel prezenţa clorului în apă se poate determina prin simpla gustare a apei O cantitate 27 de 0,1—0,2 rng/1 de clor poate fi fatală peştilor noştri, mai ales la o temperatură mai redusă a apei şi în lipsa solului şi a plantelor din acvariu Dacă acvariul este amenajat cu sol si cu plante, această concentraţie nu mai provoacă moartea, dar rămîne toxică Putem elimina clorul gazos încălzind apa într-un vas curat sau avînd grija ca la turnarea in acvariu capătul ţevii de cauciuc să fie ţinut strîns între degete, astfel încît jetul dispersat de apă să se elibereze mai uşor de clor Alte metode sînt: o mai accentuată încălzire a apei acvariului, concomitent cu o mai puternică aerid:\Electronica\sire, sau filtrarea apei prin filtru cu cărbune hidrofil Mult mai toxici decît clorul sînt compuşii fenolici, care pot ajunge în acvariu din apa de robinet, datorită conţinutului în fenol a substanţelor folosite la etanşeizarea conductelor de apă Aceşti compuşi apar însă mai frecvent în apele riurilor, fiind deversaţi împreună cu alte substanţe poluante de întreprinderile industriale Iată de ce este riscant să folosim pentru acvariile noastre apa prod:\Electronica\venită din rîuri Un conţinut de 0,1 mg/i clorofenol poate fi fatal peştilor Substanţele folosite în agricultură, precum şi diferitele insecd:\Electronica\ticide şi ierbicide (D D T ) sînt otrăvitoare pentru peşti Acestea pot ajunge în acvariu, cînd sînt folosite la tratarea diferitelor plante din casa acvaristului sau la combaterea insectelor din cameră Amintim că peştii pot muri şi dacă consumă hrană vie {insecte ce provin din locuri tratate cu aceste substanţe toxice) De asemenea, trebuie să avem mare grijă ca hrana „vie" să fie într-adevâr vie, deoarece insectele moarte s-ar fi putut să consume insecticidele otrăvitoare şi pentru peşti Şi gazele toxice din aerul încăperii pot fi dăunătoare peştilor, mai ales dacă se concentrează în apa bazid:\Electronica\nului : dispozitivul de aerisire al acvariului pompează In apă aer comprimat, iar dacă aerul conţine gaze toxice, acestea vor ajunge în mod concentrat în apă Extrem de otrăvitoare poate fi nicotină, a cărei concentraţie de 10 mg/1 de apă provoacă moartea Nicod:\Electronica\tină poate pătrunde în acvariu datorită stropirii plantelor cu did:\Electronica\ferite substanţe ce conţin nicotină, precum şi din aerul încăperii ,,otrăvit" cu prea mult fum de ţigară Sărurile solubile ale unor metale, chiar si în cantităţi infime, pot fi extrem de toxice, Ele ajung în apă dacă scheletul metalic al acvariului nu este izolat corespunzător cu materiale anticoro-zive sau dacă dispozitivele de încălzire, uneltele de curăţare sau şuruburile de aramă ale acvariilor, ale dispozitivelor nu sînt bine izolate, Va trebui să avem grijă ca apa cu care umplem acvariul sa nu provină din vase metalice neizolate anticoroziv, ori din caza- nele de baie, care de obicei sînt fabricate din aliaje ce conţin cud:\Electronica\pru sau cositor (Toxicitatea diferă de la metal la metal; metale extrem de toxice : cupru, zinc, argint şi mercur; metale toxice ; plumb, nichel, crom trivalent, staniu, cadmiu; metale mai puţin toxice: fier, crom hexavalent, mangan cobalt, litiu; metale ned:\Electronica\toxice ; calciu, magneziu, sodiu, potasiu, bariu, stronţiu) Deci, vom avea grijă ca apa acvariului să nu vină în contact cu cuprul sau zincul, deoarece o concentraţie cît de mică în apă a sărurilor solubile ale acestora este fatală : după W Speyer, suld:\Electronica\fatul de cupru în proporţie de 0,0002 (2 mg/1), provoacă moartea peştilor în 20 de ore Surse de toxicitate mai pot fi tuburile de cauciuc de cuîoare galbenă sau neagră, sau tuburile colorate din material plastic (în locul acestora se vor folosi tuburi de cauciuc de culoare roşie, sau din material plastic, necolorat) Otrăvirea este provocată de colod:\Electronica\ranţii acestor tuburi, care dizolvîndu-se în apa acvariului prezintă o sursă permanentă de toxicitate Sînt extrem de periculoase mai ales tuburile de cauciuc de culoare galbenă, 'chitul proaspăt, amesd:\Electronica\tecat cu miniu (dacă acesta ia contact cu apa de suprafeţe mările, nefiind izolat corespunzător) sau cimentul proaspăt folosit la fixad:\Electronica\rea diferitelor amenajări din pietre sau bucăţi de rocă pe fundul acvariului Aceste „construcţii" fixate cu ciment vor fi ,,clătite" itinp de 14—20 de zile după amenajare, schimbînd mereu apa, fără a introduce peştii în bazin Materialele de izolare folosite la îmbid:\Electronica\narea geamurilor acvariului cu scheletul metalic, mai ales dacă resd:\Electronica\pectivul material izolant conţine fenoli, sau diferiţi compuşi de azot care iau naştere prin descompunerea unor substanţe organice din acvariu sînt de asemenea toxice Din această categorie azotaţii (nitraţii) au un grad mai redus de toxicitate, azotiţii (nitriţii) sînt mai toxici, iar amoniacul este extrem de toxic (100—300 rng/1 de nitraţi, 10—20 mg/1 de nitriţi sau 0,2—0,5 mg/1 de amoniac pot prod:\Electronica\voca moartea peştilor din acvariu) Substanţele toxice ajung în organismul peştilor prin branhii şi piele De remarcat că nu întotdeauna putem stabili prin mijloace1 chimice dacă apa conţine materiale toxice sau nu O bună metodă de verificare o constituie testul Naumann Metoda constă în aleged:\Electronica\rea unor exemplare bine dezvoltate de Daphnia magna (nu prea multe) care vor fi plasate în apa pe care vrem s-o verificăm Dacă aceasta conţine materiale extrem de toxice, dafniile vor pieri într-o zi; în cazul cind substanţele sînt toxice, dafniile mor în răstimp de 10 zile, iar la un grad de toxicitate mai redus, depăşesc 10 zile 29  Monomelru Redudoi • Rezervoi J> Fig 5 Pulverizatoare de aer şi cled:\Electronica\me pentru reglarea debitului de ser în apa uşor toxică dafniile degenerează lent, spre deosebire de apa curată în care nu-vor suferi nici o schimbare, chiar după un timp îndelungat ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII APEI ACVARIULUI Calitatea apei din acvariu poate fi îmbunătăţită pe cale fizică, chimică si biologică Dintre mijloacele fizice amintim : aerarea apei din acvariu, filtrarea, încălzirea, răcirea şi iluminarea Aerarea apei Dacă numărul peştilor din acvariu este prea mare, lucru ce periclitează echilibrul biologic, se recomandă rărirea efectivului sau completarea conţinutului de oxigen al apei din acd:\Electronica\variu cu ajutorul diferitelor dispozitive de aerare Operaţiunea de aerare se realizează astfel: dintr-un rezervor al cărui conţinut se află sub presiune aerul trece printr-un pulve-rizator, astfel încît ajunge în apă sub formă de bule mărunte, îm-bogăţind-o cu oxigen (fig 4) Oxigenul ca atare (oxigenul indusd:\Electronica\trial, de exemplu) nu poate fi folosit la reoxigenarea apei Pentru introducerea aerului în acvariu putem folosi tuburi groase de 4 mm, confecţionate din metal, sticlă, cauciuc sau mad:\Electronica\terial plastic,- în apă se introduce însă numai tubul de sticlă Dod:\Electronica\zarea aerului se reglează cu o cJemă cu şurub, montată pe tubul de aer, în afara bazinului Dacă aerul care vine prin tub trebuie dirijat Ia mai multe acvarii, se intercalează un distribuitor Pulverizatorul de aer se confecţionează din piatră ponce, din gresie, din sticlă sau, mai recent, din material plastic ; el poate fi reprezentat şi de o bucăţică de trestie (fig 5)  Clemă Tub de cauciuc Tub de sticlo Tub de cauciuc Fig 4 Introducerea aerului în acvariu Cel mai simplu aerator este cel cu rezervor de aer La un rezervor din tablă de fier, de aproximativ 20 l, se montează un Pompă  Fig 6 Aerisirea apei acva-riului direct din rezervorul de aer manometru şi o supapă reductoare i apoi, cu o pompă obişnuită de automobil, se comprimă aerul în rezervor pînă la presiunea de aprod:\Electronica\ximativ 4 atmosfere (fig 6) Aerul este trecut din rezervor în acvariu prin tubul de aer, prin reductor şi prin pulverizator Un astfel de rezervor poate aprod:\Electronica\viziona cu aer un acvariu de 50—60 l timp de 24 de ore La nevoie, în locul rezervorului de fier se poate folosi şi o cameră de autod:\Electronica\mobil Pentru aerarea apei se poate utiliza şi o pompă de mină cu pară de cauciuc (fig 7)   Dispozitivul de aerare cu rezerd:\Electronica\vor de aer a fost înlocuit în ultimul timp cu aeratorul electric cu memd:\Electronica\brană Acesta funcţionează cu curent alternativ sau continuu şi, dacă este bine construit, poate aproviziona cu aer 10—-15 acvarii Confecţionarea disd:\Electronica\pozitivului nu costă mult, iar consud:\Electronica\mul de curent este foarte redus Aeratorul electric cu membrană este alcătuit dintr-o bobină cu miez de fier {fig 8), deasupra căreia se ga- 7 Aerisirea ; acva seşte o membrană pusă în legătură cu riuluj cu pompa de mină cu un ventil Dacă prin bobină trece un pară de cauciuc   Pompă de aer Aer Supopâ de absorbţie Membrana elastică Supapa de presiune \ lama de Aer Fig 9 Schema unui compresor-vibrator  Fig 10 Aerisirea apei acvariului cu aera torul de presiune hidrostatică *30  Fijj S Schema unei pompe electrice de aer cu vibra tor-membranâ curent alternativ miezul de fier se magnetizează Acest magnetism scade şi creste la intervale scurte, corespunzător oscilaţiilor cud:\Electronica\rentului, punînd membrana de metal în vibraţie (ca la soneria elecd:\Electronica\trică) Aceasta, la rîndul ei, face să vibreze membrana de cauciuc întinsă pe camera ventilului, apăsînd-o şi eliberînd-o alternativ, în camera ventilului se găseşte ventilul aspirator, respectiv de compresiune, care reglează şi intrarea aerului (fig 9) Acest aparat prezintă, însă, un dezavantaj '• produce un zgomot neplăcut Zgod:\Electronica\motul poate fi atenuat prin aşezarea aparatului pe un burete şi acoperirea instalaţiei cu o cutie Astăzi se fabrică aeratoare elecd:\Electronica\trice cu membrană de mare capacitate La ac-rarea unor bazine mai mari se folosesc pompe de aer acţionate de un motor electric de 0,1—0,2 CP Pentru siguranţă se montea/ă în conducta principală a instalaţiei de aerare şi un mad:\Electronica\nometru cu sonerie de aîarmă constînd dintr-un tub de sticlă înd:\Electronica\doit în formă de U, montat pe o placă de lemn, care se umple pe jumătate cu mercur Intr-unul din orîficii se introduc două sîrme 32  Aer Clemă de fier, astfel incit una dintre ele să pătrundă adînc în mercur, iar cealaltă să intre numai cînd nu există presiune, îndoim sîrmele la capătul tubului de sticlă, le fixăm cu un mic inel de cauciuc, apoi le legăm la derivaţie cu ajutorul unui tub de cauciuc La capătul dinafară al celor două sîrme led:\Electronica\găm o sonerie de curent alternad:\Electronica\tiv, care se poate cupla la reţea printr-un mic reductor ^ Rezervor de apă Rezervai de apă Aer comprimat Flg 11 Aerisirea apei acvariului cu o instalaţie de creare de vid cu ajutorul apei Dacă -dispozitivul de aerare funcţionează normal şi conducta de aer este în stare bună, mercurul se ridică în braţul b al tubului în formă de U Cu ajutod:\Electronica\rul hîrtiei gradate, 'aşezată deded:\Electronica\subtul tubului, se poate controla starea întregii instalaţii Dacă apare un defect al maşinii sau al sistemului de conducte, presiunea scade, mercurul închide circuitul sîrmelor din braţul a şi soneria de alarmă Soneria poate fi înlod:\Electronica\cuită şi cu un bec roşu Cînd mercurul închide circuitul ced:\Electronica\lor două slrme, becul roşu se aprinde 33 3 — Acvariu  Nailon Clopot de sticlo de sticla Pietriş Fig 12 Filtru simplu cJe fund Introducerea aerului Gopet a'e siic'ă cu nailon Apa filtrată Intrarea apei Fig 13 Filtru de fund cu clopot de sticlă 34 Putem construi un dispozitiv de aerare care să poată fi conecd:\Electronica\tat la un robinet, func-ţionînd cu ajutorul presiunii apei Aeratorul de pred:\Electronica\siune hidrostatică (fig 10) funcţionează astd:\Electronica\fel : apa din robinet trece printr-un tub de •cauciuc, apoi prin pompa do aer, antre-nînd şi aerul atmosd:\Electronica\feric, pe care-1 comd:\Electronica\primă în sticla Woulf r de aici aerul ajunge printr-o conductă şi un pulverizator în apa acvariului Apa se scurge în chiuvetă Pomparea aerului poate fi reglată prin deschid:\Electronica\derea sau închiderea robinetului Aeratorul hidrod:\Electronica\static se poate read:\Electronica\liza şi în lipsa instalad:\Electronica\ţiei de apă (fig 11) Presiunea hidrostatică •se obţine prin aşezad:\Electronica\rea unui rezervor de sticlă pe un dulap • de aici printr-un tub de cauciuc subţire apa se scurge în alt vas, aflat pe podea, antre-nind aerul spre acvad:\Electronica\riu Cînd toată apa din vasul de sus s-a scurs în cel de jos, se schimd:\Electronica\bă vasele între ele In prezent se fabrică aparate de aerare de mare randament, cu unul sau două pistoane, Filtrarea apei din acvariu Apa din acvariu trebuie filtrată cîncî observăm că s-a tulburat din cauza abundenţei de particule solide Prin filtrare ea devine limpede, fără să-şi piardă din înd:\Electronica\suşiri Pentru tratarea fizică a apei in acvaristică se întrebuinţează filtre interne şi externe Filtrele interne se aşază chiar în interiorul acvariului Ele au avantajul că nu răcesc apa, iar materialul filtrant poate fi schimbat cu uşurinţă Filtrele interne se folosesc de obicei pentru filtrarea apei din bazinele mai mari Ele au dezavantajul că reduc volumul apei din bazin Dintre filtrele interne enumerăm ; filtrul de fund, filtrul de strat fără puţ tubular şi filtrul cu sistem tubular Cele mai multe tipuri de filtre pot fi confecţionate cu mijloace proprii, avînd grijă ca dimensiunile lor să fie adecvate volumului acvariului Filtru! de fund este extrem de simplu : un clopot de sticlă deschis sau un ghiveci cufundat cu gura în jos în nisipul acvariud:\Electronica\lui şi înconjurat cu pietricele mai mari In prealabil, fixăm cu ghips, în deschizătura din fundul clopotului de sticlă sau al ghiveciului, două tuburi de sticlă, unul gros (de 4 mm) şi altul mă! subţire i tud:\Electronica\burile se îndoaie Ia flacără (înainte de a le fixa), în aşa fel încît să nu depăşească dimensiunile acvariuîui Tubul mai subţire aduce în clopotul de sticlă aerul de la instalaţia de aerare, iar tubul mai gros duce apa filtrată în acvariu Apa din bazin intră în clopotul de sticlă (sau în ghiveci) prin stratul de nisip Clopotul este umplut cu vată de sticlă sau cu ţesături de nailon (ciorapi) Trecînd prin ele, apa, sub presiunea aerului care vine în clopot, se întoarce în acvariu prin tubul mai gros (fig 12 şi 13) Filtrul de strat iară puţ tubular poate fi confecţionat şi din-tr-un borcan de compot de formă alungită, în mijlocui borcanului fixăm tubul gros, care serveşte la evacuarea apei filtrate ; în pard:\Electronica\tea de jos a acestuia se introduce un tub de sticlă mai subţire, cu capătul îndoit, prin care intră aerul de la dispozitivul de aerare (bineînţeles că pe conducta de aer se află o clemă de reglare) După ce am aşezat tuburile de sticlă, introducem pe fundul borcanului pietriş mărunt, spălat; peste acesta aşezăm vată de sticlă, presad:\Electronica\răm nisip, iar deasupra punem alt strat de pietriş spălat (fig 14) Filtrele cu sistem tubular se găsesc în comerţ Ele au eficacid:\Electronica\tate mai mare deoarece apa intră prin partea de jos (fig 15) 35   Tub pentru oei 0=3-4 mm Pielrij moruni — Vota de sticla Cărbune activai Pietriţ moruni Pietriţ Tub de sticlo 0^=20-30 mm Tub pentru apo 0=6-10 mm Fig 14 Filtru de strat fără puţ tabular  Fig 15 Filtru de fund cu sistem tubular Tub pentru opo,filtroto 0=6-10 mm Apa neîiltrotă In urma folosirii filtrelor de fund substratul acvariului devine cu timpul inutilizabil, deoarece apa care pătrunde în ele antrenează mîlul şi alte impurităţi solide aflate în suspensie în acvariu Filtrele externe se fixează pe unul din pereţii externi ai acvad:\Electronica\riului Ele au avantajul că nu afectează spaţiul acvariului şi nu îi strică aspectul interior, în schimb, în timpul iernii contribuie la răd:\Electronica\cirea apei din acvariu (dacă acesta este ţinut într-o cameră rece), lucru ce reprezintă un dezavantaj Filtrele externe pot fi confecd:\Electronica\ţionate în conformitate cu schiţa din fig 16, fie de către un tehd:\Electronica\nician sticlar, fie cu mijloace proprii Este bine ca toată apa din acvariu să treacă prin aparatul de filtrare o dată !a 24 de ore Principiul de funcţionare a filtrului extern este următorul: rezervorul filtrului se umple cu apă pînă la nivelul apei din acvad:\Electronica\riu f apoi se toarnă apă şi în tubul care aduce apa murdară Se asd:\Electronica\tupă cu degetele ambele capace ale tubului, aşezîndu-1 astfel încît să ajungă cu partea mai lungă în apa acvariului, iar cu cea mai scurtă, deasupra stratului filtrant; apoi se ridică degetele Prin tubul de sifonare se stabileşte legătura dintre acvariu şi filtru,- apa murdară trece prin acest tub în rezervorul filtrului, bineînţeles în funcţie de nivelul apei din acvariu Tubul de ieşire al filtrului se orientează spre suprafaţa bazinului, apoi, cu ajutorul clemei de la tubul care aduce aerul, se pune in funcţiune dispozitivul; aerul 36 Fig 16 Schema unui filtru extern care vine prin tubuşorul îndoit la capăt va împinge apa filtrată înapoi în bazin Apa acvariului devine astfel curată, transparentă, cu aspect plăcut, încălzirea apel din acvariu Peştii indigeni nefiind pretenţioşi în ceea ce priveşte temperatura apei, acvariile în care sînt ţinuţi nu necesită a fi încălzite nici iarna, dacă în camera respectivă temd:\Electronica\peratura aerului nu scade sub 18—20°C Altfel stau lucrurile cu peştii ornamentali, mai ales cu speciile pretenţioase Dacă temperatura locuinţei nu scade în nici un anod:\Electronica\timp sub 20°C (de exemplu în locuinţele încălzite cu gaz metan sau prin reţeaua de termofîcare), creşterea unor peşti tropicali mai pud:\Electronica\ţin pretenţioşi nu implică greutăţi deosebite Speciile tropicale pred:\Electronica\tenţioase din punct de vedere termic au nevoie de o temperatură relativ ridicată şi constantă, în majoritatea locuinţelor există difed:\Electronica\renţe de 3—4°C sau chiar mai mult între temperatura din timpul zilei şi cea din cursul nopţii Apa acvariilor, în special a celor mai mici, îşi modifică extrem de repede temperatura, lucru ce dăunează peştilor Pentru menţinerea unei temperaturi constante a apei din acd:\Electronica\variu se utilizează diferite lămpi sau radiatoare electrice De orice tip ar fi, instalaţia de încălzire trebuie să aibă dimensiuni potri- 37 vite ; dacă dispozitivul este prea mare, apa din bazin se supraînd:\Electronica\călzeşte Desigur, aceste considerente nu se referă la corpurile de încălzire prevăzute cu un reglator electric, care se deconectează automat după atingerea temperaturii fixate Dacă în cursul nopţii camera se răceşte mult, se recomandă — din motive de economie - - acoperirea bazinului cu o pătură călduroasă In lipsa curentului electric, apa acvariului poate fi încălzită şi cu lămpi de petrol, de spirt sau de parafină aşezate dedesubtul conului de încălzire, în acest caz, fundul acvariului se confecţiod:\Electronica\nează din metal ; pe el se sudează un con, pe care îl încălzim de jos, cu lampa, astfel încît să nu se producă nici fum, nici funingine Dacă se adoptă procedeul cu con de protecţie, deasupra acestuia se aşază, în acvariu, un clopot de încălzire, astfel încît nisipul şi rădăcinile plantelor să nu fie vătămate de căldură şi, în acelaşi timp, apa să se poată încălzi (fig 17) Se mai utilizează şi încălzirea printr-un sistem reflector, cu o lampă de petrol (fig 18) Unii acvarişti îşi încălzesc bazinele utilizînd lăzi termice : bazinul se aşază într-un dulăpîor ; căldura vine de jos, încălzind fundul şi trei laturi ale acvariului în peretele din faţă al lăzii terd:\Electronica\mice se taie o fereastră prin care să poată fi observate vieţuitoad:\Electronica\rele din acvariu  Fig IX Inrălzitor tip reflector cu lampă r u petrol Fig 11 încălzirea apei acvad:\Electronica\riului cu Ismpă de petrol prin con Pentru încălzirea acvariului se mai foloseşte şi sistemul „serd:\Electronica\pentină" Instalaţia este pusă în funcţiune prin circulaţia apei, de-  38 terminată de diferenţa de temperatură j ea constă dintr-un tub de alamă prelungit la ambele capete cu cîte un tub de cauciuc, t Inul dintre tuburile de cauciuc este coborît la fundul apei din acvariu, iar capătul celuilalt se menţine la o adîncime de l—2 cm sub nid:\Electronica\velul apei Umplem tuburile cu apă, apoi încălzim partea din alamă aflată în afara acvariului Apa încălzită începe să circule datorită diferenţei de temperatură Ea se scurge în bazin prin tubul de caud:\Electronica\ciuc al cărui capăt se află la niveîul apei; prin celălalt tub strad:\Electronica\turile inferioare ale apei din acvariu se scurg în afară, în tubul de alamă încălzirea se poate face şi cu ajutorul unui bec electric obişd:\Electronica\nuit, de 25—75 W fixat lîngă unul din pereţii laterali ai acvariului, aproape de fund, astfel încît să poată încălzi toată apa In jurul becului putem monta, în semicerc, un reflector confecţionat din tablă lucioasă care, agăţat de rama de fier a acvariuîui, va trimite lumina şi căldura spre bazin (fig 19) încălzirea bazinelor cu becuri electrice este costisitoare, deoarece apa acvariului nu absoarbe decîî o mică parte din căldură, resiul pierzindu-se Mult mai simplu este să aşezăm becul într-un pahar pirore-zistent (un flacon Erlenmeyer cu git larg) umplut în prealabil cu apă acidulată, pentru a împiedica înmulţirea infuzorilor şi a alged:\Electronica\lor Becul trebuie introdus în pahar cu mare atenţie, astfel încît părţile metalice să nu vină în contact cu apa, Stabilizăm flaconul în poziţie verticală, turnînd în el o cantitate potrivită de lichid sau punînd pe fundul lui alice de plumb Nu se recomandă introduced:\Electronica\rea becului direct în apă încălzirea apei din acvariu este necesară mai ales în lunile de toamnă şi de iarnă, cînd, în mod obişnuit, lumina solară devine insuficientă ; în aceste condiţii, reflectorul cu lampă cu petrol sau becul electric furnizează nu numai energia calorică, ci şi lumina necesară plantelor din acvariu Este mult mai bine si mai economic ca bazinul să fie încălzit cu încălzitoare special construite, prevăzute cu un dispozitiv autod:\Electronica\mat de conectare şi deconectare (cu ajutorul unui dispozitiv, corpul de încălzire se deconectează automat după atingerea temperaturii pentru care este reglat, economisind curentul electric) încălzitoarele se pot procura din comerţ sau se pot confecd:\Electronica\ţiona şi de către acvarişti, tăind cu un diamant o fîşie lungă de 26 cm şi lată de l cm dintr-un geam pe care se înfăşoară o sîrmd de rezistentă spirală (ca la reşoul electric) Se introduce totul într-o eprubetă cu diametrul de 2,5 cm, lungă de 25 cm, Eprubeta se umd:\Electronica\ple cu nisip uscat şi se acoperă cu un strat de smoală gros de l cm 39    Rezistenţă 220 V Lomo de sticlo Plumb Reiiitenţo 220 V Fig 22 încălzitor electric pentru o singură treaptă de temped:\Electronica\ratură încălzitoarele electrice produse de fabrică sînt din sticlă Ele se conectează direct la reţeaua electrică, ţinmd seama de tensiud:\Electronica\nea curentului (110 sau 220 V), au o rezistenţă de lungime coresd:\Electronica\punzătoare numărului de waţi (puterii de încălzire) precum şi un material izolator care transmite căldura, în jurul cablului cauciucat care iese din corpul de încălzire, intrarea apei este oprită de un material izolator, impermeabil (fig 22) Fig 19 încălzitor elecd:\Electronica\tric tip reflector Fig 20 Schema unui încălzitor simplu improd:\Electronica\vizat înlr-o eprubetă (fig 20) Trebuie să avem grijă ca cele două sîrme care ies din eprubetă să nu-se atingă, pentru a nu se produce un scurt-circuit La acest încălzitor simplu dezavantajul constă în aceea că firul rezistentei fiind scurt, ajunge repede la incandescentă şi poate provoca fierberea apei Rezistenţa poate fi prelungită, legînd în serie clouă-trei asemenea corpuri de încălzire, fiecare fiind aşezat în alt bazin (fig 21)  Fig 21, Legarea In serie a încălzitoarelor simple încălzitoarele confecţionate de acvarişti mai prezintă încă un dezavantaj ; ele neputind fi aşezate la fundul bazinului din cauza izolării necorespunzătoare, încălzesc numai straturile superficiale ale apei  fig, 23 încălzitor elecd:\Electronica\tric prevăzut cu lermo-rogulator pentru mai multe trepte de temped:\Electronica\ratură  Fig 24 încălzitor elecd:\Electronica\tric cu întrerupător automat încălzitorul descris este construit pentru o singură treaptă de temperatură Se fabrică însă şi încălzitoare reglabile, pentru trei trepte de temperatură (fig 23} De asemenea există încălzitoare reglabile pentru trei temperaturi; ele sînt prevăzute cu un întred:\Electronica\rupător automat (fig 24) De obicei, reglatoarele automate de temperatură sînt bimeta-lice; ele se pot agăţa de marginea acvariuhii, conectîndu-se la corpul de încălzire din acvariu, în acvaristică se mai folosesc red:\Electronica\glatoarele de temperatură cu releu cu mercur (fig 25) şi cele cu termometrul de contact şi releu cu mercur (fig 26) Atragem atenţia că la utilizarea energiei electrice in instalad:\Electronica\ţiile din acvariu trebuie luate toate măsurile de securitate pentru evitarea electrocutării Instalaţiile neizolate sau prost izolate pred:\Electronica\zintă pericol atît pentru acvarist, cît şi pentru peşti De aceea se recomandă consultarea unui tehnician de specialitate Puterea încălzitoarelor electrice este determinată de temped:\Electronica\ratura camerei, de volumul bazinului, precum şi de temperatura pe care trebuie s-o atingă apa din bazin Bineînţeles, se va ţine seama şi de tensiunea reţelei  Fig 25 Termoregulator cu releu cu mercur Fig ZB Termoregulator cu termometru de con-tact ţi rele» cu mercur Ce fel de încălzitoare trebuie să alegem pentru acvariile noasd:\Electronica\tre î Capacitatea bazinelor umplute şi acoperite de a ceda căldura  a fost calculată în funcţie de dimensiunile lor, stabilind factorul de transmitere termică (K) Valoarea acestui factor este înscrisă în tabel factorul de transmiteri; termică ik> ; v funcţie de TEMPERATURA ŞI DE VOLUMUL ACVABIULOI Volumul aivirlulul Limitele lem peni larii Factorul df trun-mitcu Piatră V Pietricele spiralis*^* Ambulla Cabomba Heleocharis Nuphar Fontinalis i j* ^Vallisneria gigantea** "Hj^Cryptocoryne m'"u, Y v Ludwigia T° Mxnophyllum Ceratopteris Fig 36 Sădirea corectă (sus) şi incorectă (jos) a plantelor în acvariu Fig 37 Diferite scheme de asociere şi repartizare a plantelor în acvariu 5 — Acvariu 65   astfel încît să corespundă cerinţelor biologice ale tuturor vieţuid:\Electronica\toarelor şi totodată să satisfacă gustul acvaristului Pentru rezold:\Electronica\varea acestei probleme, dăm mai jos un plan de plantări, cuprin-zînd şase variante, precum si plantele ce pot fi grupate împreuna (fig 37) ; In acvariul nr l, populat cu ciclide mai mari şi cu bibani-soarc-, se pot planta Vallisneria spimlis var torta, Vallisneria gi-ganlea, Cryptocoryue griiiithi, Elodea crispa şi Pislia stratiotcs In acvariul nr 2, pentru ciprinodontide, se potrivesc : jMy-riophyiium scabatum, Cabomba aquaticn, Ludwigia alterniîolia, Ceraiopteris 1fialiciroid es, Heleocharis acicularis precum şi Riccis Acvariu! nr 3 cuprinde peşti cu mişcări greoaie sau care solicită un spaţiu de înot mai mare (peşti-cu-vâl, Pterophyllum scalare etc } Aici se vor planta : Vallisneria spiralis, Vallisr eria gigantea, Cryptocoryne cordata şi planta plutitoare Ceratopleris cornuta în acvariul nr 4 se întîlnosc caradde mai mici, cărora Ii se potrivesc : Ambulia sessiliflora, Myriophyllum afîinis ela'inoides, Ludwîgia muierii, Ceratopteris thalictroides si Heleocharis aci-cularis în bazinul nr 5 se introduc anabantidc, cărora li se asigură un mediu ruprinzind următoarele specii de plante : Elodea densei, ludvfigia alternifolia, Nuphar luteum, Fontinalîs antipyietica, pre-cnm şi Lemna şi Riccia Locuitorii bazinului nr G vor fi speciile ornamentale de Bar-bus, Danin, Rasbora, pentru caro se vor sădi următoarele plante: Vallianeria spiralis var torta, diferite specii de Cryplocoryne (C ciliata, C becketti, C nervelii), Elodea crispa şi feriga de apă (Cefatopteris cornuta} Scoicile mărunte, precum şi uneîe pietre mai mici sint decod:\Electronica\rative şi utile O cantitate rnai mare clc pietriş dă fundului de acd:\Electronica\variu un aspect de fund de rîu, de aceea se pune pietriş mai ales în acvariile cu peşti de rîu în aranjarea acvariului pietrişul este în general, indispensabil Să nu-1 folosim însă în cantitate prea mare, iar bucăţile de piatră să fie mici, pentru a nu reduce spaţiul vital al peştilor Tuful calcaros şi rocile eruptive sînt decorative şi dau acvad:\Electronica\riului un aspect natural; de aceea ele sînt elemente indispensabile în amenajarea acestuia Bucăţile de tuf calcaros mai ales cele cu găuri pot fi plasate în orice acvariu cu apă dulce Dintre rocile eruptive putem să punem în bazin îndeosebi bucăţi de gran-it, bazalt şi andezit E bine ca pietrele să nu aibă muchii tăioase sau suprafaţa prea colţuroasă, căci pot răni peştii Tuful calcaros de- 66   Fig -Vo Două scheme de sădire a plantelor în acvariu : plan {tn stînga) %i secţiune (în dreapta) terminînd o uşoară creştere a durităţii apei, în acvariile ca peşti cărora le prieşte numai apa moale se va prefera bazaltul sau an-dezitul Cu ajutorul pietrelor şi al pietrişului putem aranja fundul acvariului în terase In cazul unei astfel de amenajări plantele vor fi sădite pe treptele mai înalte, iar în faţă va rămîne spaţiul de înot, situat la nivelul cel mai de jos In fehil acesta acvariul capătă un aspect plăcut Pentru acvari^>tii începători, Frey a publicat o schiţă foarte sugestivă cu privire la amenajarea în terase (fig 38) Populaţia primului bazin este alcătuită din caracide, ciprinide şi alţi posti care trăiesc în cîrduri Vegetaţia provine din America de Sud şi din alte regiuni tropicale Fundul esLe amenajat în ted:\Electronica\rase, cu ajutorul unor pietre mai mari ; plantele sînt sădite numai pe terase, spaţiul din faţă fiind complet liber, pentru a permite deplasarea peştilor, în stingă se găseşte un corp de încălzire (F), iar la mijloc un aerator (L P ) Bazinul al doilea este populat cu peşti cărora le place să se ascundă Aşa sînt ciclidele de talie mai mică, cenlrarichidele mai mărunte şi ambasidele mici în faţa bazinului se află un spaţiu de înot; în dreapta, printre plante, se zăreşte o ramură acoperită de alge Ambele bazine sînt amenajate cu gust Fig 39 arată cum pot fi distribuite plantele într-un acvariu fără terase, cu suprafaţa fundului netedă şi înclinată, în nisipul bazinului superior sînt înfipte cîteva fire de trestie indigenă sau tropicală -, acestea trebuie schimbate din cînd Sn cînd în bazinul  Fig 39 Distribuirea plantelor înîr-un acvariu fârâ terase inferior, în coltul din stingă, se află o coajă de nucă de cocos, iar în al doilea plan, mai multe pietre plate mici, culcate una peste alta în prim plan se găseşte o rădăcină de arin, cu efect decorativ (corespuade acestui scop şi rădăcina de salcie) Recomandăm acva-ristilor schemele de plantare ale ambelor bazine In unele ţări sînt răspîndite aşa-numitele acvarii cu diorame, la care amenajările (plante, pietre etc ) se completează cu o picd:\Electronica\tură Pictura se face pe hirtie de calc, se aşază între două plăti de sticlă şi se fixează de peretele din spate a) acvariukii, într-o ramă de metal sau de lemn Ea dă acvariului un efect de perspectivă, de adincime (fig 40) Pictura poate reprezenta o vegetaţie abundentă, stînci sau alte elemente acvatice naturale  Fig 40, Picturâ-Jioramă pentru acd:\Electronica\variu In prezent cîştigă din ce în ce mai mult teren acvariul-biotop, care încearcă să redea factorii de mediu ai locului de baştină (ai biotopului) al plantei sau al peştelui respectiv, cu asociaţiile de animale şi plante care îl cad:\Electronica\racterizează Acvariul-biotop reprezintă o formă mai evod:\Electronica\luată a amenajării acvariilor Pentru amenajarea unui acvad:\Electronica\riu tropical, acvaristul trebuie să studieze unele cărţi privind flora 51 fauna acvatică tropid:\Electronica\cală Desigur, el nu va reuşi decît în parte să creeze cond:\Electronica\diţii de mediu specifice unei anumite regiuni, fiindcă nu poate să-si procure toate eled:\Electronica\mentele de care are nevoie Criteriul principal în amenajarea unui acvariu H constituie respectarea cerinţelor peştilor fată de mediul înconjurător Unii peşti ornamentali de la tropice preferă o coloană de apă înaltă, alţii un bazin scund şi cu vegetaţie bogată, iar alţii au nevoie de un spaţiu larg pentru înot Tot atît de importantă este şi asociaţia corectă a plantelor şi a peştilor Pentru acvariu se recomandă următoarele grupări de plante acvatice, destinate asociaţiilor de peşti tropicali originari din did:\Electronica\ferite continente : Grup asiatic pentru anabantide : specii de Ambul'm, feriga de apă (Ceratopferis), specii de Crypfoco/yne, Hygrophila poli- sperma (steaua-de-apă indiană), iar la suprafaţa apei, forma plutid:\Electronica\ toare a ferigii de apă şi Pistia Grup asiatic pentru specii ornamentale do Puntius : specii de Vallisneria, Ambulia, Cry-plocon/ne, Hygrophila, Acorus Grup asiatic pentru alte dprinide (Danio, Esomus, Rasbora, Tanichthys etc ) : specii de Ambulia, feriga de apă submersă, Ni- tella, Hygrophila, specii de VaWsneria, iar la suprafaţa apei, feriga de apă plutitoare, Pistia 4 Grup asiatic pentru ciclide (Etropîus) ; specii de Crypfo- coryne şi de Vallisneria Grup african pentru ciclidele care nu răscolesc solul: sped:\Electronica\ cii de Vallisneria, feriga de apă submersă, specii de Aponoffetofl Grup african pentru ciprinide si ciprinodontide ovipare : specii de Vallisneria, feriga de apă, specii de Aponogefon, Nitella, Riccia, forme de ferigi plutitoare Grup sud-african pentru caracide şi ciclide mici : specii de Cabomba, MyriophyUum, Elodea, Heteranthera, Ludwigia şi VaJ- iisneria 8 Grup sud-american pentru ciclide care răscolesc nisipul: plante viguroase, cum sînt unele specii de Sagittaria sădite în ghid:\Electronica\ vece şi înconjurate de un strat de nisip, în apă, grămezi plutitoare de Elodea Pe suprafaţa apei, feriga de apă plutitoare, Azolla, F ichhomia 9 Grup sud-american pentru Pterophyliuin, Symphysodt Cichlasoma iestivum: Vallisneria gigantea, specii de Sagittana, Echinodorus tenellus (iarba-sabie de pe Amazoane) 10 Grup din America de Sud şi Centrală pentru peştii vii pari: specii de Myriophyllum, Cabomba, Nitella, Riccia şi de lud- wtgia ; la suprafaţa apei: Azolla, feriga plutitoare 69 68  Fig 41 Ghivece tip acvariu pentru sădirea plantelor Desigur, nu întotdeauna este posibilă realizarea asociaţiilor de plante acvatice şi de peşti, aşa cum au fost arătate mai sus Totuşi, aceste indicaţii ne sînt de folos în alegerea plantelor pe care le avem la dispoziţie La sădirea plantelor trebuie să mai ţinem seama de un fapt important: dacă populăm bazinul cu cobitide, cu caraşi cu văl sau cu ciclide, plantele vor fi deseori scoase din pămint, deoarece acestor peşti Ie place să răscolească nisipul cu botul De obicei, cobitidcle stau toată ziua vîrîte în nisip, tinînd afară numai capul Cînd vrem să creştem in acvariu asemenea posti este bine să săd:\Electronica\dim plantele în ghivece mici pentru flori sau în ghivece special confecţionate (fig 41) în acest caz, la suprafaţa ghiveciului punem pietricele mărunte şi tot cu pietricele umplem şi spaţiul dintre ghivece In acvariul cu caraşi cu văl se sădesc numai plante subd:\Electronica\ţiri, filamentoase, care nu stingheresc prea mult înotul peştilor Ani menţionat rolul pe care îl au în aranjarea unui acvariu micile ,,stînci", pietrele de tuf calcaros etc Să nu punem în bazin obiecte de decor de felul peştilor din sticlă, al cetăţilor, al ruinelor, al vaselor scufundate sau al epavelor etc Pe lingă faplul că acesd:\Electronica\tea — datorită volumului - - micşorează spaţiul în care îşi duc viaţa peştii, produc si un efect artificial, în general, nu trebuie să aşezăm în acvariu nici un obiect care ar distrage atenţia observad:\Electronica\torului de la lumea vie a bazinului ÎNGRIJIREA PLANTELOR DIN ACVARIU Producerea oxigenului de către plante, precum şi buna desd:\Electronica\făşurare a proceselor fiziologice ale plantelor sînt condiţionate de prezenţa luminii în acvariu, lată de ce bazinul trebuie astfel plasat în cameră, încît să primească zilnic lumină in cantităţi cod:\Electronica\respunzătoare, adică în cantităţi optime Trebuie evitat însă atit excesul de lumină, cît şi insuficienţa ei Dacă posibilităţile de ilu- 70 minare naturală în camera noastră sînl limitate, trebuie să folosim o sursă de lumină artificală pentru a asigura plantelor din acvariu cantitatea necesară Chiar dacă condiţiile de iluminare naturală sint satisfăcătoare, este bine ca in timpul iernii, mai ales dimineaţa şi seara, să recurgem şi la o iluminare artificială suplimentară Cantitatea optimă de lumină variază de Ia o specie de plantă la alta De exemplu, Aponogelon lenestialis se mulţumeşte c:u o cantitate mai mică de lumină, în timp ce speciile Cryptoeoryne reclamă lumină rnai multă Elodea, Potamogeton, Lemna, Riccia, Salvinia etc trebuie să primească zilnic lumină un timp mai înded:\Electronica\lungat decît plantele amintite mai sus în general se poate spune că speciile submerse reclamă mai puţină lumină derU cele care plutesc pe suprafaţa apei sau decît speciile emerse Plantele acvatice indigene trebuie să primească lumină timp de 15—13 ore zilnic, în vreme ce plantele originare din apele trod:\Electronica\picale se mulţumesc cu o iluminare de 12 ore pe zi Se recomandă ca iluminarea plantelor să aibă câni aceeaşi intensitate în toate zilele Fiecare specie de plantă se acomodează la o anumită cantitate de lumină, care nu trebuie schimbată de la o zi la alta în caz contrar, plantele se îmbolnăvesc, frunzele lor se găuresc (boala „CrypJocoryrie") In funcţie de ţara de origine, plantele au anumite cerinţe nu numai faţa de cantitatea de lumină, ci şi de temperatura mediului acvatic din bazinele noastre Astfel, plantele indigene de acvariu cresc şi se dezvoltă în condiţii optime la o temperatură a apei intre Î4 şi 20°C Majoritatea acestor specii îşi pierd vitalitatea la o temperatură de peste 20—22°C, culoarea lor devine spălăcită şi, în cele din urmă, pier In schimb, plantele tropicale mor sub 15—16°C, deoarece temperatura lor optimă este de 24—28CC Dind:\Electronica\tre aceste plante tropicale menţionăm următoarele specii: Apono-geton, Ceratopteris, CrypJoco/yne, /^ch modo rus, Eichhornia, Lim-noţjhila etc , iar dintre plantele subtropicale : Vallîsneria, Myrio-phytlum, Elodea, Ludwigia, Sagîttaria etc Se înţelege de la sine că fiecare specie de plantă preferă şi o anumită compoziţie chimică a apei Conţinutul apei în diferite săruri, valoarea pH-ului, duritatea etc au o influenţă directă asud:\Electronica\pra dezvoltării normale a plantelor din acvariu Plantele din acvariu au nevoie şi de anumite microelemente care lipsesc în mod obişnuit din apa bazinului Această lipsă tred:\Electronica\buie suplinită printr-un adaos regulat de soluţie nutritivă, după reţeta lui Hoagland, denumită „soluţia A—Z" In acest scop dizold:\Electronica\văm în 18 l de apă distilată următoarele substanţe chimice : 0,5 g LiCl l,O g CuSO4 - 5H2O 1,0 gZnSO4 ll,OgH3B03 l,O g AL2(S04)3 0,5 g ZnCli • 2H2O 7,0 MnCl2 • 4H2O l,OgNiSO  1 III i 1 1 1 U  v^ o»'* „c'* rfi ff? tf* ^   ^ 0° we° Fig 61 Aparatul digestiv al peştelui crap (sus) şi ştiucă (jos) Temperatura sîngelui peştelui este de obicei egală cu temperatura apei Sîngele peştelui se compune din eled:\Electronica\mente figurate (globule rod:\Electronica\şii, albe şi trombocite) şi din plasmă, care este lichidă Elementul preponderent din sînge este apa Dintre subd:\Electronica\stanţele minerale, ponderea cea mai mare o au olorura de sodiu, carbonatul şi bid:\Electronica\carbonatul de sodiu, fosfatul de calciu şi de magneziu, amoniacul, fierul, iodul Zad:\Electronica\hărul şi grăsimile sînt vehid:\Electronica\culate de sînge Aparatul digestiv se prezintă ca un tub sinuos cu calibru diferit şi care se întinde de la gură pînă la anus Acest tub cu pereţi musculari este acoperit pe dinafară cu un înveliş seros, iar în interior cu un epiteliu mucos Aparatul digestiv are rolul de a prelua, transporta, digera şi absorbi hrana peştelui Din punct de vedere funcţional, structura internă a peştelui se aseamănă mult cu structura altor vertebrate Aparatul digestiv se compune din gură, esofag, stomac, intestin subţire, intestin gros, care se termină cu anusul, precum şi din cîteva glande anexe (fig 6i) Gura peştelui serveşte la prinderea hranei Poziţia ei poate fi superioară, de exemplu, la sabită, terminală, ca la biban sau crap şi în sfîrşit, inferioară, ca la mreană sau rechin Forma şi mărimea gurii sînt determinate de modul de viaţă şi felul de hrană al peşd:\Electronica\telui Pe lîngă forma tipică, deosebim şi alte forme de gură, cud:\Electronica\rioase, care în afară de rolul de a primi hrana au, cîteodată, şi o altă menire Astfel, gura cu rostrul alungit tip ferăstrău — a speciilor din genul Pristis serveşte şi la apărare Speciile din famid:\Electronica\lia Acîpenseride, ca morunul (Huso huso) sau nisetrul (Acipenser guldenstaedti), au gura cu rostrul alungit, cu care răscolesc fundul apei, în căutarea hranei Gura spadiformă a zarganului (Belone belone) sau a peştelui-spadă (Xiphias gladius) serveşte pentru apăd:\Electronica\rare şi Ia uciderea prăzii Dinţii peştilor sînt aşezaţi în cavitatea bucală Forma lor vad:\Electronica\riază la diferite specii De exemplu, dinţii canini ai ştiucii sau ai 114 şalăului au formă conică, sînt foarte ascuţiţi, cu vîrful îndreptat spre interiorul gurii şi servesc la reţinerea prăzii Dinţi faringieni găsim la speciile din familia Cyprinidae Ei sînt fixaţi pe oasele faringiene în unul-două rînduri şi servesc la mestecarea hranei Dinţi filtratori găsim la coregoni şi la clupeide Cavitatea bucală se continuă cu un faringe, folosit pentru respiraţie, şi cu un esofag scurt, cu muşchi puternici, cu posibilid:\Electronica\tate de dilatare, lucru ce permite peştilor răpitori înghiţirea unor victime relativ mari Stomacul este o continuare a esofagului El poate lipsi, ca de pildă, la unele specii din familia Cyprinidae sau Cobitidae -, este dezvoltat la peştii răpitori Rolul stomacului este de a digera hrana cu ajutorul fermenţilor Stomacul comunică cu intestinul subţire fie prin orificiul pi-loric, fie direct La peştii răpitori, stomacul este mare, iar intesd:\Electronica\tinul subţire scurt La peştii paşnici, cu sau fără stomac, intestinul este lung şi întortocheat Intestinul subţire are în interior un strat epitelial mucos, apoi un strat submucos, cu multe vase sanguine şi limfatice, şi un strat muscular La exterior este acoperit de un strat seros, format din ţesut conjunctiv şi epitelial Intestinul gros este foarte scurt şi se termină cu anusul, care e situat pe partea ventrală a corpului Dintre organele anexe enumerăm ficatul, pancreasul şi splina Ficatul produce fierea, care se varsă în intestin, avînd rolul să emulsioneze grăsimile în particule fine Totodată, ficatul transformă zaharurile şi grăsimile, le înmagazinează şi opreşte toxinele rezuld:\Electronica\tate în urma metabolismului Pancreasul secretă fermenţi şi enzime, precum şi un hormon denumit insulina Splina produce globule albe şi roşii şi totodată are funcţii hematolitice, distrugind globulele roşii îmbătrînite şi uzate Ea este un rezervor de sînge, care intervine în cazul tulbud:\Electronica\rărilor aparatului circular Aparatul urogenital se compune din rinichi şi din organele genitale Lipiţi de coloana vertebrală se găsesc rinichii care serd:\Electronica\vesc pentru eliminarea ureei şi a diverselor săruri din sînge Din interiorul rinichilor pornesc două tuburi urinifere (uretere), care se unesc şi formează în majoritatea cazurilor vezica urinară Aceasta comunică cu exteriorul fie separat, fie împreună cu aparatul genital Aparatul genital este format din glandele sexuale, reprezend:\Electronica\tate prin testicule la masculi şi ovare la femele, care împreună sînt denumite gonade Ele se găsesc în cavitatea abdominală a corpului şi sînt aşezate simetric Produsele ovarelor se numesc popular icre 115 (ovule), iar cele ale testiculelor, lapţi (spermatozoizi) Mărimea şi numărul icrelor variază în cadrul diferitelor specii : diametrul icrelor de anghilă este de 0,1 mm, iar cel al icrelor de somon-atlan-tic (Sa/mo salar), de 7 mm S-a constatat că icrele sînt cu atît mai mici, cu cit numărul lor este mai mare şi invers Numărul icrelor la o pontă variază foarte mult Astfel ghîdrinul depune 80—100 de icre, păstrăvul-curcubeu 500—-2 000 de icre, iar peştele-lună 300 000 000 de icre în practică, numărul icrelor se raportează la un kilogram greutate a peştelui După Hofer, la un kilogram de peşte revine următorul număr de icre ; la mihalţ l 000 000, la lin 600 000, la crap 200 000, la lipan 8 000 Numărul şi lungimea spermatozoizilor, la fel ca şi la icre, variază în cadrul diferitelor specii, în orice caz, numărul spermad:\Electronica\tozoizilor depăşeşte de 10—100 de ori numărul icrelor Viata sperd:\Electronica\matozoizilor este foarte scurtă Ea durează 25 de secunde la păstrăd:\Electronica\vul de munte, 2 minute la mreană, 5 minute la crap Data atingerii maturităţii sexuale variază şi ea foarte mult Astfel, morunul ajunge la maturitate la 12—16 ani, păstrăvul la 2—3 ani, crapul la 3—4 ani etc în general, masculii ajung la maturitate cu l—2 ani mai devreme decît femelele La majoritatea peştilor indigeni ovîpari perioada de reproducere arc loc în aprilie-iunie Există însă şi specii care se reproduc iarna (mihalţul) sau toamna (păstrăvul de munte) Unii peşti îşi depun icrele pe plante acvatice, alţii pe nisip sau prundiş Icrele multor specii plutesc în masa apei Ghidrinul îşi construieşte din ierburi acvatice un cuib pentru icre Alte specii, ca Betta spîendens şi Tnchogaster trichopterus, îşi fac din secreţii bucale cuiburi de spumă care plutesc la suprafaţa apei Boarţa (Rhodeus sericeus amarus) îşi depune icrele în valvele scoicii de rîu, iar la Paratilapia femela poartă icrele fecundate în cavitatea bucală Acest fenomen se întîlneşte în general la peştii din familia Cichlidae La majoritatea peştilor ovipari, fecundaţia este externă, adică icrele depuse de femelă sînt stropite cu spermatozoizi de căd:\Electronica\tre masculi Selacienii au un organ de copulaţie numit gonopodiu, de aceea fecundaţia este internă şi, ca rezultat, ei nasc pui vii (sînt vivipari) Dintre peştii de acvariu vivipari amintim speciile aparţi-nînd familiilor PoecUidae şi Hermirhamphidae La anumiţi peşti (Myxino/dae, cîteva Serranidae şi Sparidae etc ) se observă fenomenul de hermafroditism, chid acelaşi individ are şi glande sexuale masculine şi feminine La specia Xiphopho-tus helleri (familia Poecilidae), unele femele mature, care au prod:\Electronica\dus mai multe generaţii, se pot transforma în masculi La caras şi biban se observă uneori fenomenul de ginogeneză, icrele dezvol- 116 tîndu-se fără fecundare In acest caz are loc o stimulare a segmend:\Electronica\tării oului prin simpla prezentă a masculilor aparţinînd altor specii de peşti Din momentul fecundării şi pînă la ecloziunea larvei, oul sud:\Electronica\feră o serie întreagă de modificări (fig 62) Transformarea oului într-o masă de celule (blastornere) se numeşte segmentare Ca red:\Electronica\zultat al acestui proces, blastomerele formează întîi o morulă, apoi o blastulă şi, în cele din urmă, o gastrulă, în care distingem două straturi de celule : unul extern (ectodermul) şi unul intern (endo-dermul) Mai tîrziu apare din endoderm un al treilea strat de celule (rnezodermul) Din ectoderm se formează epiderma definitivă, sistemul nerd:\Electronica\vos şi organele de simt; din mezoderm, muşchii, derma, aparatele circulator şi urogenital, ţesutul conjunctiv şi oasele, iar din endod:\Electronica\derm tubul digestiv, vezica aeriană şi coarda dorsală Dintre ord:\Electronica\gane, primul se formează sistemul nervos Timpul de formare a embrionului în ovul se numeşte perioadă de incubaţie ; ea durează de la cîteva zile (crap, ştiucă) la cîteva luni (păstrăv, somon) Ped:\Electronica\rioadele de incubaţie — în cadrul unei specii — variază în funcţie de condiţiile de mediu: temperatură, salinitatea apei, oxigenul solvit, etc Segmentarea oului se termină cu ecloziunea larvei, în dezd:\Electronica\voltarea postembrionară (după ecloziune) deosebim următoarele stadii: 7arvâ (de la ecloziune pînă la resorbţia sacului vitelin) ; alevin (de la resorbţia sacului vitelin pînă la apariţia solzilor) şi pui (de la apariţia solzilor, pînă cînd seamănă cu exemplarele adulte) Sistemul nervos asigură relaţiile dintre organism şi mediul exterior şi controlează, în acelaşi timp, loate funcţiile organismud:\Electronica\lui : respiraţia, circulaţia, digestia etc La peşti, sistemul nervos se compune din sistemul nervos central (creier şi măduva spinării), sistemul nervos periferic (nervii spinali, nervii cranieni) şi sistemul nervos simpatic Creierul este alcătuit din cinci vezicule care ocupă un spaţiu relativ restrîns în cutia craniană şi se caracterizează printr-o pud:\Electronica\ternică dezvoltare a lobilor olfactivi Măduva spinării se prezintă ca un tub îngust, situat în canalul medular al vertebrelor Din măd:\Electronica\duva spinării pleacă nervii spinali Sistemul nervos periferic prid:\Electronica\meşte excitaţiile percepute prin organele de simţ şi le aduce spre centru sau transmite impulsurile centrale spre muşchi Nervii crad:\Electronica\nieni pornesc din creier şi sînt în număr de zece perechi, împărţiţi după funcţiile pe care le îndeplinesc 117  Organele de simt au menirea de a percepe excitaţiile venite din exterior ; prin intermediul lor peştele ia cunoştinţă de caracd:\Electronica\teristicile mediului înconjurător Celulele receptoare ale organelor de simţ prezintă, la capătul lor exterior, diferite prelungiri filirorme, iar cu celălalt capăt, prin fibrele nervoase senzitive, intră în legăd:\Electronica\tură cu sistemul nervos central Cu ajutorul celulelor receptoare (terminaţiile nervoase) peştii iau cunoştinţă de schimbările survenite în temperatura apei, de mirosul şi gustul anumitor substanţe, în timpul deplasărilor, peştii pot aprecia distanţa pînă la anumite obiecte Cu ajutorul celulelor senzoriale, din linia laterala, ei recepţionează orice undă vibratorie provocată de curenţii apei Prin intermediul labirintului membra-nos, peştii recepţionează diferite sunete Otolitul şi lichidul endo-limfatic din urechea internă contribuie la menţinerea echilibrului, în sfîrşit, cu ajutorul retinei şi al nervului optic, peştii recepţiod:\Electronica\nează imaginile care se transmit la creier După unii autori (Frisch), peştii deosebesc şi anumite culori, în special roşu, galben şi pord:\Electronica\tocaliu  Fig 62 Dezvoltarea embrionului şi a larvei de şalău Capitolul VI HRANA PEŞTILOR DE ACVARIU  Experienţa de peste o sută de ani a acvaristicii dovedeşte că creşterea peştilor în acvariu şi mai ales înmulţirea artificială a acestora sînt imposibile fără o alimentaţie adecvată Insuccesul se datoreşte adeseori unei alimentaţii incorecte sau insuficiente Literatura de specialitate deosebeşte două feluri de hrană : vie şi uscată, în natură, peştii se hrănesc cu hrană vie Aceasta este bogată în vitamine, are valoare nutritivă mare şi este mai indicată decît hrana uscată De obicei, acvariştii alimentează peştii cu hrană uscată atunci cînd hrana vie lipseşte, în cele ce urmează vom vorbi mai pe larg despre hrana vie Cea mai desăvîrşită hrană pentru peşti este cea pe care o putem găsi în mediul natural : în gropi, băltoace, lacuri etc Comd:\Electronica\ponentele ei sînt în majoritate atît de mărunte, încît abia pot fi distinse cu ochiul liber (iar unele nu pot fi văzute decît la microsd:\Electronica\cop) Iată de ce în literatura de specialitate, această hrană este denumită şi hrană microscopică Acest nume generic desemnează o serie întreagă de organisme animale şi vegetale care trăiesc în apă In cele ce urmează vom descrie hrana cu care putem hrăni peştii începînd de la vîrsta de cîteva zile (socotite de la ieşirea din icre) pînă la faza de adult După ecloziune, larvele de peşte trăiesc cîteva zile pe seama hranei din sacul vitelin ; în cazul peştilor de acvariu, această ped:\Electronica\rioadă este în general de 2—3 zile După resorbţia sacului vitelin, alevinii trec imediat la nutriţia activă ; dacă ei nu găsesc hrană în cantitatea necesară şi de calitatea corespunzătoare, pier în scurtă vreme, în primele stadii de dezvoltare, alevinii nu pot consuma decît hrană foarte măruntă, microscopică Cele mai potrivite în acest scop sînt diferitele protozoare (infuzorii), apoi crustaceele planctonice mărunte, viermii etc O hrană foarte bună pentru ale-vini o formează heliozoarul Acîinosphaerium eichhorni şi flagelatul Eaglena viridis Aceasta din urmă poate fi ţinută şi înmulţită acasă, într-un vas cu apă care conţine extract de turbă şi o lingură de 121 supă de carne (fără grăsime} la litru Suşa pentru reproducere o putem procura din ape stătătoare ce au o culoare verde-închisă Pusă la soare, cultura devine curînd verde şi opacă; la interval de trei zile putem recolta din ea flagelate verzi (fig 63) Cultura' se face în vase de sticlă turnată    Dintre infuzori, Paramaecium caudatum (parameciul) este o specie utilizată foarte mult pentru hrănirea alevînilor de peşti Mărimea parameciului este de 0,25—0,30 mm; se hrăneşte cu bacd:\Electronica\terii de pe resturile vegetale şi animale Duşmanii lui naturali sînt diferiţi infuzori răpitori, rotiferele, dafniile etc De aceea, cultura   Fig 63 Hrana naturală a peştilor de acvariu : l — Gammarus putex ; 2 — Larva de Coroethra ; 3 — larva de ctii-ronomus ; 4 — Asellus aquaticus ; 5 — Verticella nebulifera ; S — Actinosphaericum eîcfihorni ; 7 — Euglena virîdis ; 8 — Stentor polymorphus parameciului trebuie să fie cit se poate de pură, pentru ca înmuld:\Electronica\ţirea să se facă rapid Cultura şi înmulţirea se realizează astfel: se fierb 10 g de fin într-un litru de apă timp de o oră Fiertura se diluează cu apă într-un vas de sticlă, iar în lichidul astfel preparat introducem paramecii pe care-i alegem cu uşurinţă, la microscop, cu ajutorul unei pipete, din apa provenită dintr-o baltă sau din altă apă stătătoare Parameciul se înmulţeşte prin diviziune la temped:\Electronica\ratura camerei (18—20°C) într-o săptămînă coloniile sînt atît de numeroase, încît în straturile superioare ale vasului de cultură se disting cu ochiul liber puncte albicioase oare se mişcă Cultura este alimentată de două ori pe lună cu lapte fiert, adăugind cîte 5 picături de lapte la fiecare 100 cm3 de apă Bineînţeles, apa care se evaporă trebuie mereu completată Infuzia de fîn poate fi înd:\Electronica\locuită cu bucăţi de napi care nu trebuie fierţi în cazul unor specii de peşti mai puţin sensibili ne putem perd:\Electronica\mite să turnăm infuzorii în acvariu împreună cu apa din vasul de cultură La hrănirea peştilor mai sensibili însă (de exemplu, Hyphessobrycon), acest lucru nu este permis, bacteriile din vasul de cultură punînd în primejdie viaţa peştilor Se recomandă ca în acvariu să introducem numai animale care constituie hrana, nu şi apa din vasul de cultură Cel mai simplu mijloc pentru a realiza această operaţie este următorul: punem hîrtie de filtru într-o pîl-nie în care turnăm apoi cultura de infuzori ; organismele rămîn pe hîrtia de filtru pe care o introducem apoi în apa acvariului şi o mişcăm în toate părţile, pentru ca apa să spele de pe ea infuzorii O altă metodă este următoarea : turnăm apa din vasul de cultură într-o sticlă cu gîtul lung (sticlă de bere) sau într-un tub de sticlă lung de 40—50 cm şi cu diametrul de 2—3 cm, închis la un capăt La baza gîtului sticlei aşezăm un dop de vată, apoi turnăm deasud:\Electronica\pra apă curată ; între apa din sticlă şi dopul de vată nu trebuie să existe aer în cîteva ore, infuzorii consumă oxigenul din apă şi mid:\Electronica\grează încet, încet, prin vată, în stratul de apă curată, de unde îi scoatem cu pipeta şi-i punem în acvariu Dacă alimentăm alevinii cu o cantitate suficientă de hrana microscopică, ei se dezvoltă repede şi ating în scurt timp mărimea la care pot înghiţi şi mici crustacee (Daphnia, CycJops etc ) Ulted:\Electronica\rior se trece de la hrănirea cu parameci la cea cu organisme mai mari; această hrană va fi alcătuită din crustacee, viermi etc în lacurile noastre sărate (Cojocna, Sovata, Ocna Sibiului, Techirghiol etc ) se întîlneşte peste tot crustaceul Arîemia salina La ieşirea din ou larvele (naupli) de Artemia sînt de mărimea sed:\Electronica\minţelor de tutun ; ele s-au dovedit a fi un minunat aliment pentru alevinii de 2—3 săptămîni ai peştilor ornamentali tropicali ovîpari 123 Fîg 64 Hrana natura!ă a peştilor de acvariu : l — Artemia salina ; 2 — Nauplius de copepod Artemia adultă atinge 20 mm, deci nu mai este potrivită pentru hrănirea peştilor Ouăle uscate se pot păstra ani de zile (în sticle bine închise, într-un loc uscat şi bine aerisit) Dacă ouăle ajung într-o apă sărată, cu temperatura de 20CC, ecîozează în 24 de ore Larvele sînt imediat utilizabile ca hrană Ele au marele avantaj că nu conţin nici o sursă de infecţie şi de aceea pot fi întrebuinţate fără primejdie şi Ia hrănirea celor mai sensibili peşti (fig 64) Cultura se face astfel: ne procurăm nişte băi plate de sticlă turnată şi instalăm în ele două culturi paralele, din care colectăm alternativ larve de Artemia ; în vase turnăm apă curată, care cond:\Electronica\ţine 15—20 g sare de bucătărie la litru ; în acest scop este foarte bun amestecul de săruri folosit pentru prepararea apei de mare artificială, cît şi apa de mare diluată într-o măsură adecvată Apa este încălzită la 25—26°C şi bine aerată ; o aşezăm apoi într-un loc luminos, dar nu în bătaia soarelui, într-o cultură de 4—5 l se presară doar un vîrf de cuţit de ouă (100 de bucăţi) Larvele care ies din aceste oua sînt pescuite cu o plasă de mînă din mătase şi spălate în apă curată, împreună cu plasa Apa care se evaporă din cultura sărată se înlocuieşte totdeauna cu apă dulce 124 începînd din martie—aprilie, cînd temperatura apelor stătăd:\Electronica\toare trece de 8°C, se înmulţesc vertiginos copepodele, ca de exemd:\Electronica\plu Cyclops şi Diaptomus Aceste genuri se deosebesc între ele ; Cyclops are doi saci cu ouă, pe cînd Diaptomus numai unul Măd:\Electronica\rimea lor variază între l şi 4 mm, de aceea nu sînt potriviţi ca hrană decît pentru peştii adulţi Corpul lui Diaptomus este acoperit cu o crustă tare, care nu le place peştilor Ciclopii adulţi atacă puietul de peşte, de aceea nu trebuie să introducem în acvariu decît atîtea bucăţi cîte pot fi consumate de peşti în l—2 ore Pentru alimentarea peştilor de acvariu mult mai potrivit este însă puricele-de-baltă, un crustaceu din grupul cladocerelor Dintre dafnii menţionăm următoarele specii : Daphnia magna şi D pulex Puricile-de-baltă măsoară 5 mm ; el îşi trage numele de la mişcările în salturi pe care le face (bate tot timpul apa cu apend:\Electronica\dicele perechi şi ori de cîte ori le ridică, cade puţin îndărăt) Are corpul acoperit de o crustă, cu excepţia capului Greutatea lui sped:\Electronica\cifică este mai mică decît cea a apei, fiindcă în corpul lui se ford:\Electronica\mează puţină grăsime, fapt pentru care niciodată nu ajunge pe fundul apei Se găseşte în toate apele stătătoare, dar este mai ind:\Electronica\dicat să-1 colectăm din locuri unde nu trăiesc peşti (gropi, şanţuri cu apă, băltoace cu apă de ploaie), pentru a nu introduce în acd:\Electronica\variu, odată cu el, şi agenţi patogeni  Dafniile se înmulţesc extrem de mult în lunile calde ale anu-Jui: o femelă dă naştere, la fiecare 3—4 zile, la 80 de urmaşi şi aceştia, la rîndul lor, se reproduc după alte 12—14 zile Spre deod:\Electronica\sebire de copepode, dafniile se pescuiesc trăgînd fileul împotriva -curentului 'apei şi nu în sensul acestuia  Fig 65 Fileu planctonic Fifeul plactonic pentru colectat dafnii poate fi confecd:\Electronica\ţionat ,şi acasă (fig 65), El este alcătuit dintr-o sîrmă de alamă sau de oţel galvanizat cu diametru de 3—5 mm înd:\Electronica\doită în 'formă de >cerc, de care este fixat cu ajutorul unui şurub - - un băţ de 2 m lungime Pentru uşurarea transd:\Electronica\portului, în locul băţului de lemn se pot întrebuinţa şi tud:\Electronica\buri de metal, care intră unele în altele, ca la stativul pentru 125 aparatul de fotografiat Fileul planctonic cu fundul arcuit şi nu conic se fixează de rama rotundă cu ajutorul unor mici inele făd:\Electronica\cute dintr-un material care nu rugineşte Diametrul ramei va fi de 25—35 mm Cînd -colectăm plancton, mişcăm fileul încet, pe o trad:\Electronica\iectorie în formă de 8 Plasa să nu fie prea deasă, deoarece în acest caz apa trece greu -prin ea şi prinde mai puţine animale planctonice Cea mai potrivită este sita de mătase pentru mori nr 13, cu diad:\Electronica\metrul O'Chiurilor de 105 miimi de milimetru şi 49 de fire pe centid:\Electronica\metru Ţesătura acesteia seamănă cu cea a ciorapilor Dafniile au nevoie de un volum relativ mare de oxigen, de aceea nu le putem transporta în cantităţi prea mari Hrana vie adunată se sortează cu ajutorul unei site plutitoare sau cu un pahar de sortare special confecţionat Dafniile se pot păstra timp de mai multe zile în lighene smălţuite, cu diametrul mare, într-un strat de apă de 5—6 cm, Ia loc rece Ele pot fi păsd:\Electronica\trate şi pentru iarnă dacă în prealabil le uscam complet la soare, întinzîndu-le în strat subţire pe o pînză de sită trasă pe o ramă de lemn Se ţin în pungi de pînză într-un loc uscat şi bine aerisit, într-o zi caldă de vară putem prepara pe 10 rame de cîte 80X50 cm pînă la 1,5—2 kg de dafnii uscate (în două ore, un rînd de dafnii este complet uscat) Dafniile incomplet uscate sau păstrate într-un loc umed se mucegăiesc Asemenea dafnii pot îmbolnăvi peştii, de aceea nu trebuie să ne pară rău de osteneală şi, pe cît se poate, să le dăm peştilor şi în timpul iernii hrană vie Purici-de-baltă se pot procura şi iarna tăind o copcă în gheaţă Dacă sîntem totuşi nevoiţi să recurgem la hrană uscată, să-i adăugăm acesteia salată verde tînără, uscată primăvara şi tăiată mărunt, în proporţie de 15% din cantitatea de dafnri uscate, în acest fel mărim cantitatea de vitamină C din hrană Puricii-de-baltă pot fi crescuţi şi acasă, în inele de puţuri cu fund de beton sau în căzi de lemn de 50—80 l, eventual în butoaie de lemn fără capac Pe fundul acestor vase pentru cultură se pune un strat de 4—5 degete de băligar şi de găinaţ, apoi un strat subţire de fîn şi, în sfîrşit, un strat de apă de 60 cm Lăsăm totul să stea 10—12 zile, apoi culegem stratul spumos de la suprafaţă şi-i adăud:\Electronica\găm 5 g drojdie de bere proaspătă, amestecată cu apă şi cu o lind:\Electronica\gură de lapte După două-trei zile introducem dafniile Cînd acestea au curăţat apa, le hrănim din nou cu drojdie, lapte şi sînge Dafd:\Electronica\niile sînt adunate cu o plasă planctonică Cultura dafnh'lor poate fi realizată şi într-un acvariu mai mare Gaevskaia, profesoară la Institutul tehnic al industriei peştelui de la Moscova, a elaborat o metodă pentru cultura dafniilor pe 126 scară industrială Ea a realizat o cultură specială de bacterii şi de alge, cu care a alimentat dafniile din cultură A lucrat cu Daphnia magna Recolta a fost de 75 g de dafnii pe zi la l m3 de apă Metoda este folosită şi astăzi de cercurile de specialişti din diferite ţări, cu ajutorul ei obţinîndu-se recolte de 150 g de dafnii la l ms de apă Alte cladocere frecvente în apele noastre dulci sînt : Bosmina îongirostris, Moina rectirostris, Chydorus sphaericus etc în stare adultă, acestea nu sînt însă pe placul peştilor din cauza crustei lor tari De multe ori, odată cu planctonul, prindem în fileu şi lătăreti (Gamznams puJex), precum şi forme înrudite cu aceştia (Dikero-gammarus), cît şi izopode acvatice (Aselîus aquaîicus) întrebuind:\Electronica\ţarea acestor crustacee ca hrană pentru peşti nu este recomandad:\Electronica\bilă, pe de o parte pentru că pe corpul lor se pot găsi paraziţi ai peştilor, iar pe de altă parte, pentru că au puţine substanţe nud:\Electronica\tritive Uşor de procurat este rîma obişnuită (Lumbricus terrestris] care se foloseşte pentru hrănirea peştilor mai mari (crap, caras, lin, somn pitic, tipar etc } Rimele se adună din sol, făcîndu-se săpături cu hîrleţul Deoarece intestinul rimelor conţine mult pă-mînt, înainte de a le da peştilor le ţinem timp de 24 de ore într-o sticlă cu pereţii umeziţi sau într-o cutie de tablă acoperită, în acest timp, ele se curăţă de pămînt Putem să le creştem şi într-o ladă de lemn, în pămînt brun ; drept hrană le dăm cartofi fierţi şi resturi de ceapă Nu prezintă dificultăţi deosebite nici procurarea larvelor ţîn-ţarului Chironomus plumosus, care constituie, de asemenea, o hrană excelentă pentru peşti Aceste larve se adună cu plasa de la sud:\Electronica\prafaţa mîlului răscolit Deoarece sîngele chironomidelor conţine hemoglobina, peştii decoloraţi îşi recapătă culoarea vie dacă sînt hrăniţi cu larve de chironomide Foarte potrivită ca hrană pentru puii mici de peşte este An-guiîlulo silusiae, un nematod cunoscut în toată lumea acvariştilor sub numele de micro ; acesta are lungimea de l mm şi se hrăneşte cu bacterii şi alte microorganisme vegetale Cultura lui se face în felul următor (după Lânyi şi Wiesinger) : umplem fundul unui ghiveci larg şi scund cu pietriş amestecat cu zaţ de cafea spălat şi uscat, apoi introducem în acest mediu nutritiv viermi micro Dead:\Electronica\supra aşezăm un strat subţire de pietriş şi acoperim totul cu o placă de sticlă Viermele destinat ca hrană peştilor este împins cu o pensulă sau cu o bucăţică de celuloid de pe placa de sticlă în 127 acvariu Suedezul Pinter indică drept mediu nutritiv fulgi de ovăz muiaţi în lapte, care trebuie udaţi din cînd în cînd cu drojdie (Iriturată pînă ce se face ca laptele) După acest autor, viermii se dezvoltă cel mai repede la temperatura de 25—30°C, dar le prieşte şi temperatura camerei Cultura se epuizează în 2—3 săptămîni, de aceea trebuie înnoită din timp Tabifex rivulorum este un vierme oligochet cunoscut în ac-varistică sub numele de tubi Acest vierme atinge lungimea de 2—3 cm Se recunoaşte uşor în milul de pe fundul lacurilor şi al canaluriîor după culoarea lui roşcată Deoarece conţine mult mîl în tubul digestiv, îl păstrăm într-un vas smălţuit pînă cînd elimină toate deşeurile Are nevoie de mult oxigen, de aceea trebuie să-1 punem într-un vas plat, smălţuit, prin care curge apă de robinet Se poate păstra şi în pămînt, precum şi în cîrpe umede Viermele este „servit" peştilor totdeauna in coşuletul de hrănire ; pentru peştii mai mici însă îl tăiem în bucăţi cu ajutorul a 7—3 lame de ras, neruginite, fixate pe un suport comun, prinse una de alta cu două şuruburi de aramă şi distanţate între ele cu cîţiva milimetri prin umpluturi potrivite Tăierea se face pe o scîndură de brad Viermii tăiaţi se aşază pe o plasă şi se spală timp de cîteva minute Ia robinet, pentru a se curata de impurităţi Ei se administrează într-o capsulă cu ajutorul unui tub de sticlă cu diametrul de 2—3 cm, pentru a nu se împrăştia la fundul acvariului Pentru alimend:\Electronica\tarea peştilor cu tubi este foarte ingenioasă instalaţia lui Lovas Această instalaţie este legată de un filtru extern, al cărui tub de sifonare absoarbe din capsula Petri materiile organice care se scurg din viermii tăiaţi şi care ar putea altera apa din bazin Tot Lovas a elaborat şi tehnica uscării viermilor : aceştia sînt aruncaţi într-un vas cu apă clocotită şi ţinuţi pînă mor Se scot apoi cu o sticlă, se întind pe o placă de sticlă şi se pun la soare, lăsindu-se acolo pînă se usucă şi devin tari : se rad de pe placă cu un cuţit, se sfă-rîma în mojar, apoi praful obţinut se cerne şi se păstrează ca şi dafniile uscate Mult mai avantajoasă este utilizarea viermelui Enchytraeus albidus Acesta face parte tot dintre oligochete Constituie o hrană pentru peşti cunoscută în întreaga lume ; se cultivă uşor şi se înmulţeşte în tot cursul anului Are valoare nutritivă mare, de aceea, dacă o întrebuinţăm ca hrană exclusivă, peştii se îngraşă repede, în natură se găseşte sub frunzişul aflat în putrefacţie Pend:\Electronica\tru cultură ne procurăm citeva exemplare de la alţi acvarişti, pe care le punem într-o ladă cu înălţimea de 8—10 cm şi cu celelalte dimensiuni de 50 cm şi, respectiv, 30 cm în ladă se introduce în 128 prealabil un amestec de 50% pămînt negru de pădure sau de grăd:\Electronica\dină, 40% turbă şi 10% nisip fin amestecat cu rumeguş de lemn Viermii sînt aşezaţi la suprafaţa pămîntului, apoi se acoperă cu grijă ca să nu se usuce Ei trebuie hrăniţi la interval de 3-—4 zile cu cartofi fierţi şi sfărîmaţi, cu piine muiată în apă şi cu fiertură de gris, mazăre, varză creaţă şi morcovi Hrana se împrăştie pe pămîntul din ladă în condiţii prielnice, viermii se înmulţesc atît de repede, încît după 2—3 săptămîni putem recolta, cu regularitate, surplusul prin raderea viermilor de pe capac Viermii se adună în grămezi, de unde pot fi scoşi cu o pensă Ei se înmulţesc cel mai repede la temperatura de 16—18°C Nu le place lumina solară, de aceea este bine să plasăm cultura în pivniţă, unde putem aşeza lăd:\Electronica\zile una peste alta, pe rafturi Specialiştii sovietici Ivlev, Lvov şi Protasov au elaborat o metodă de cultivare pe scară industrială a speciei Enchytraeus albidus Din datele acestor autori rezultă că dintr-o ladă înaltă de 10 cm şi cu suprafaţa de 0,5 m2 se pot colecta zilnic 30 g de viermi Lăzile se aşază în pivniţă pe rafturi suprad:\Electronica\puse ; viermii se hrănesc mai ales cu cartofi fierţi Deoarece vierd:\Electronica\milor nu le place lumina şi nici căldura prea mare, această însud:\Electronica\şire poate fi folosită pentru colectarea lor ; conţinutul lăzii de culd:\Electronica\tură ţpămîntul cu viermi cu tot) se toarnă într-o cutie cu fundul de sticlă, apoi se aşază totul sub instalaţia electrică de încălzire şi iluminare de pe masa de triere Ca urmare, viermii se adună la fundul lăzii Punem apoi pămîntul la loc în lada de cultură, iar viermii sînt luaţi de pe placa de sticlă, în opt ore putem strînge astfel pînă la 8—10 kg de viermi, care vor fi păstraţi la O—2°C Punîndu-i din nou la 16—18°C, aceşti viermi îşi pot relua viaţa normală (fig 66 şi 67) Tot dintre Enchytraeidae face parte Enchyrraeus buchholzi, denumit de către acvarofili grindal Acesta este mai subţire decît precedentul şi are o lungime de 4—5 mm Este consumat cu plăd:\Electronica\cere şi de peştii de 2—3 săptămîni, care-1 înghit cu uşurinţă Culd:\Electronica\tura se face ca şi la Enchytraeus albidus, însă este nevoie de o turbă cu muîtă apă şi de o temperatură de peste 20°C Pentru alid:\Electronica\mentare, materialul cel mai potrivit sînt fulgii de ovăz fierţi Culd:\Electronica\tura acestui vierme este mai uşoară şi cu rezultate mai bune decît cea de Enchytraeus albidus 129 Atît enchitreidele, cit şi culturile de micro mucegăiesc destul de uşor ; în acest caz, pămîntul de cultură trebuie schimbat imediat Dar ce facem ca să adunăm viermii ? Pentru aceasta, culd:\Electronica\tura se plasează într-o cutie găurită la fund, pe care o punem în apă de 25°C, aşezînd sub ea, în prealabil, o plasă cu ochiuri 9 — Acvariu   Fig 66 Cultură de enchitreide fig 67 Colectarea de enchitreide cu ajutorul căldurii şi luminii mici; viermii ies din cutie prin găurile de pe fund şi părăsesc pămîntul mucegăit; ei se adună în plasă, iar pămîntul stricat se aruncă din cutie Desigur, peştii pot fi alimentaţi şi cu hrană uscată, pe care o putem prepara acasă Am arătat mai sus procedeul de preparare a puricilor-de-baltă şi a viermilor Alte preparate necesare pentru hrana peştilor se pot obţine din scoici şi din melci bine uscaţi (bineînţeles numai din carnea acestora), din ouă fierte, din carne slabă de vită fiartă Este bună şi făina de sînge, precum şi făina de peşte slabă Se mai pot prepara şi diferite alimente artificiale, cum este, de exemplu, piscidinul Pentru asigurarea nevoilor de vitad:\Electronica\mine ale peştilor, alimentele se vitaminizează De remarcat faptul că atît hrana artificială, cit şi cea uscată se administrează peştilor numai ca o completare Accentul se pune întotdeauna, chiar şi iarna, pe hrana vie, care are o valoare nud:\Electronica\tritivă completă Niciodată să nu supraalimentăm peştii Cantitatea de hrană ce trebuie dată depinde de specie şi de numărul peştilor din acd:\Electronica\variu, de natura hranei, de temperatura apei, de starea sănătăd:\Electronica\ţii etc De mare ajutor ne sînt observaţia şi experienţa Pe cît pod:\Electronica\sibil, să servim hrana întotdeauna în acelaşi loc al acvariului şi la aceleaşi ore, chiar dacă aceasta se face de două-trei ori pe zi Nu este voie să dăm peştilor hrană stricată sau de proastă calitate l - Capitolul VII REPRODUCEREA PEŞTILOR ORNAMENTALI IN ACVARIU în apele naturale tropicale sau subtropicale din ţările de baş-iină, reproducerea peştilor ornamentali are loc în condiţii natud:\Electronica\rale, în condiţiile adaptării speciei de-a lungul mileniilor la mediul acvatic din biotopul respectiv Fie vorba de guppi sau xifoul atît de îndrăgit, dintre peştii vivipari, fie de zebră sau macropod, dind:\Electronica\tre peştii ovipari, aceste specii se reproduc în apele naturale de milenii, fără intervenţia omului In natnră, fiecare specie se reprod:\Electronica\duce după biologia proprie, îndeplinind sarcina supremă, adică perpetuarea speciei Dintre toate instinctele, cel al perpetuării şi al menţinerii speciei este cel mai puternic Particularităţile reprod:\Electronica\ducerii la peşti, cu toate detaliile, constituie una din cele mai vad:\Electronica\riate şi mai interesante aspecte din lumea animală în apele natale, adică în mediul lor natural, peştii ornamend:\Electronica\tali de acvariu s-au acomodat la condiţii, astfel că toate detaliile reproducerii poartă amprenta mediului ambiant acvatic De-a lund:\Electronica\gul mileniilor fiecare specie s-a adaptat la o anumită temperatură a apei, la care are loc dezvoltarea gonadelor şi actul de reprodud:\Electronica\cere De asemenea, fiecare specie de peşte s-a adaptat la o anumită cantitate de lumină, de transparenţă şi de conţinut în oxigen al apei, la prezenţa unor anumite plante acvatice sau al unui tip sped:\Electronica\cial de sol (nisip, pietriş, pietre plate etc ), pe care sînt depuse icrele, în natură, cu ocazia cîrduirii şi jocului prenupţial, peştii se grupează singuri în perechi, eliminîndu-se astfel pe cale naturală din actul reproducerii părinţii slabi, debili Observatorul atent poate fi martor al acestei selecţii naturale, riguroase în natură, grija faţă de progenitură şi instinctul de conserd:\Electronica\vare sînt mai puternice decît în condiţiile artificiale, în care peşd:\Electronica\tele are asigurat mediul corespunzător, care încearcă să-1 imite pe cel natural, în astfel de condiţii artificiale este evident că interd:\Electronica\venţia omului poate influenţa în mod pozitiv sau negativ actul reproducerii peştilor ornamentali în natură, în apele tropicale sau subtropicale, în biotopul natural al peştilor ornamentali, se disting clar fazele reproducerii 133 lor ; deplasarea1 sau migraţia peştilor spre locurile depunerii icred:\Electronica\lor, cîrduirea lor şi jocul prenupţial, depunerea icrelor şi fecundad:\Electronica\rea acestora de către masculi, dezvoltarea embrionară, eclozarea larvelor, transformarea lor în pui, stadiul juvenil, maturizarea ind:\Electronica\divizilor care devin peşti apţi pentru reproducere De aici ciclul se repetă; peştii — conducîndu-se după instinct — se reproduc din nou, dînd naştere la noi şi noi generaţii Deci, reproducerea este o parte firească a ciclului lor vital Aducîndu-i în casă,! în acvariu sau în bazinul din curte, omul a intervenit, de-a lungul secolelor, în ciclul vieţii peştilor, în multe cazuri domesticirea a influenţat favorabil peştii ornamentali, deoarece în mediul artificial omul le-a creat condiţii optime de hrană, de înmulţire O consecinţă imediată au fost rezultatele mai bune la reproducere, obţinîndu-se progenituri mai numeroase de-cît în condiţiile biotopului acvatic natural, unde acest rezultat este influenţat în sens negativ de condiţiile biotice şi abiotice precare Domesticirea a avut însă şi urmări negative, deoarece pe parcursul anilor peştilor ornamentali li s-a diminuat instinctul de procurare a hranei, cel de apărare, precum şi alte',(aptitudini", care nu erau solicitate de condiţiile artificiale, create de om Pe parcursul domesticirii peştii ornamentali au căpătat noi îrăs-ături, urmărite şi create-de acvarist, ca de exemplu : un colorit m'ap variat, formă diversificată, aptitudinea de a se acomoda la alte condiţii de mediur diferite de cele din apele naf ale Aceste trăsături noi au fost transmise din generaţie în generaţie Este evident că intervenţia omului poate influenţa în mod pozitiv sau negativ actul reproducerii peştilor ornamentali De aceea trebuie să se pornească de la condiţiile acvatice originare, în ceea ce prid:\Electronica\veşte mediul destinat actului reproducerii Deci, pentru a asigura reuşita acestui proces trebuie să cunoaştem, în detaliile cele mai mici, condiţiile de mediu, biotice şi abiotice din apele natale ale speciei pe care intenţionăm să o reproducem Fără a cunoaşte aceste condiţii nu putem asigura mediul corespunzător în acvariu, şi, în consecinţă, în loc de plăcerea de a avea o nouă generaţie, cu exemplare numeroase şi frumoase, vom înregistra insuccese Cunoaşterea condiţiilor originare de mediu trebuie compled:\Electronica\tată cu studierea biologiei speciei pe care intenţionăm să o red:\Electronica\producem, căci fără ea = activitatea de „piscicultor-acvarist" nu poate fi considerată ştiinţifică Pentru a pune activitatea pe baze ştiinţifice este neces-ar ca acvaristul să se documenteze din lited:\Electronica\ratura de specialitate asupra biologiei speciei pe care intenţio- 134 iiează s-o reproducă şi să apeleze la cunoştinţele altor acvaroflli cu experienţă Deci, pregătirea teoretică premergătoare asupra biologiei peştelui trebuie asociată cu cunoaşterea celor mai imd:\Electronica\portante aspecte practice, cu condiţiile de pregătire a mijloacelor materiale ce condiţionează reuşita reproducerii, în primul rînd se va alege acvariul corespunzător cerinţelor speciei respective (ca volum, dimensiuni, coloană de apă etc ) Bazinul se curăţă, se spală de mai multe ori, se dezinfectează etc Tot la acest capitol trebuie să amintim pregătirea baghetelor de sticlă, a „cuştilor" de materd:\Electronica\nitate, cît şi a substratului necesar în cazul speciilor ovipare (plante corespunzătoare sau substrat artificial), care vor servi ca loc de depunere a icrelor Tot în faza de pregătire se verifică mijloacele tehnice necesare reproducerii, ca de exemplu : aera-torul, filtrul de apă, termometrul, corpul de încălzit şi de iluminat «te Se fac totodată probe de funcţionare a acestora, pentru ca în momentul punerii în funcţiune totul să decurgă ireproşabil Se va pregăti, de asemenea, inventarul micilor unelte indispensabile ac-varistului în timpul reproducem peştilor (plase de mînă, min-cioage, pipete etc) Asigurarea calităţii apei, adică conţinutul său în oxigen sold:\Electronica\vit, pH, duritate, temperatură, sare de bucătărie sau alte săruri dizolvate constituie chezăşia succesului Calităţile fizico-chimice ale apei trebuie să fie în strictă concordantă cu cerinţele speciei pe care intenţionăm să o reproducem Apa din bazinul de reproducere se găseşte într-o relaţie strictă cu solul (dacă este necesar pentru specia respectivă), cu iluminarea acvariului (atenţie la cantitatea de lumină, pe specii I) Prezenta sau lipsa anumitor specii de plante acvatice este impusă de cerinţele speciei Alegerea locului bazinului de reproducere, liniştea peştilor în timpul jocului prenupţial, iîn timpul reproducerii precum şi în timpul dezvoltării larvelor şi a puilor influenţează Intr-o măsură însemnată reuşita reproducerii Cu mult înaintea obţinerii descendenţilor trebuie să pregăd:\Electronica\tim hrana naturală, bogată în vitamine şi microelemente stimulad:\Electronica\toare pentru creşterea şi dezvoltarea acestora, astfel încît în mod:\Electronica\mentul resorbţiei sacului vitelin şi trecerii larvelor la nutriţia acd:\Electronica\tivă acestea să aibă la dispoziţie hrana corespunzătoare Mărimea tiranei vii este în funcţie de stadiul de dezvoltare a alevinilor şi puilor Acest lucru este important, deoarece o hrană prea grosieră determină moartea descendenţilor incapabili de a o consuma Am enumerat cele mai importante măsuri şi condiţii de med:\Electronica\diu care trebuie neapărat respectate de orice acvarist Condiţiile mediului, de reproducere diferă de la specie la specie : ca atare 135- acvaristul va căuta la descrierea fiecărei specii de peşte ornamend:\Electronica\tal specificaţia concretă, caracteristică speciei, a cărei asigurare va determina succesul reproducerii în ceea ce priveşte scopul reproducerii, urmărit de acvarist, putem deosebi două tendinţe Unii urmăresc sporirea numărului peştilor ornamentali pe care îi cresc, adică obţinerea a numeroşi descendenţi, deci scopul direct este cantitativ (cît mai mulţi peşti, fie şi pentru comercializare) O altă categorie are scopuri calitad:\Electronica\tive, adică pornind de la părinţi cu anumite calităţi exterioare, doresc să obţină de pe urma reproducerii, a încrucişării şi selecd:\Electronica\ţiei, noi generaţii, cu un anumit colorit, de o anumită formă exd:\Electronica\terioară, în special în ceea ce priveşte înotătoarele Aceşti acva-rişti urmăresc ca noile calităţi dobîndite prin încrucişări să fie transmise descendenţilor, respectînd mai mult sau mai puţin cond:\Electronica\ştient legile selecţiei şi geneticii moderne Fără discuţie, faţă de prima categorie, care urmăreşte obţid:\Electronica\nerea unei generaţii cît mai numeroase de peştişori ornamentali de la o pereche, cea de a doua, care se ocupă sistematic de selecd:\Electronica\ţie şi de încrucişări depune o activitate mult mai complexă şi mai grea Obţinerea unei generaţii numeroase de la o specie nu prea prolifică dă într-adevăr satisfacţii acvaristului; realizarea unor forme noir a unor descendenţi cu un colorit mai variat precum şi transmiterea acestor calităţi dobîndite generaţiilor următoare este însă cea mai grea sarcină, dar şi cea mai frumoasă Indiferent de interesele urmărite, un scop ce trebuie să fie permanent în atenţia lui este obţinerea unor generaţii sănătoase, viguroase, care să poarte amprenta muncii conştiente a acvarisd:\Electronica\tului calificat Degenerarea speciei (atît sub aspectul fiziologiei peştelui, cît şi al coloritului) este nedorită în acvaristică Dacă apar indivizi cu calităţi nedorite în noua generaţie, printr-o selecd:\Electronica\ţie riguroasă, atentă şi permanentă vor trebui eliminaţi din acvarii, chiar dacă regretăm această „pierdere" De multe ori cauza eşecului reproducerii sînt cunoştinţele insuficiente ale acvaristului, precum şi lipsa sa de experienţă ,• acvaristul nu trebuie să uite însă că în afară de el rezultatul ded:\Electronica\pinde extrem de mult şi de reproducătorii de la care aşteaptă noi generaţii numeroase, frumoase şi cu calităţi superioare Alegerea reproducătorilor, selecţionarea exemplarelor care dispun de calid:\Electronica\tăţi superioare, este cheia succesului în reproducerea peştilor ord:\Electronica\namentali în condiţii de acvariu, în practica cotidiană a reprodud:\Electronica\cerii acvariştii greşesc frecvent recurgînd la folosirea unor femele şi masculi juvenili, nematuri, care sînt „forţaţi" în bazinul de re- 136 producere pentru a avea o generaţie nouă Tot atît de dăunătoare este folosirea unei perechi bătrîne sau forţarea unor reproduceri consecutive, fără a asigura peştilor răgazul, odihna necesară între două reproduceri Consangvinizarea, lipsa reîmprospătării sînt, de asemenea, greşeli care determină apariţia unor generaţii nereud:\Electronica\şite, -cu calităţi nedorite de acvarist Fiecare acvarist calificat va trebui să-şi elaboreze „standarde" proprii, norme, proceduri în alegerea reproducătorilor, în selecţionarea descendenţilor Scopul acvaristului trebuie să fie obţinerea unor descendenţi sănătoşi, viguroşi, cu calităţi exterioare tipice, caracteristice speciei resd:\Electronica\pective Alegerea reproducătorilor trebuie să se facă cu mult timp înainte ca peştii să fi ajuns la maturizarea sexuală, într-un acvad:\Electronica\riu separat va trebui să creăm un stoc de candidaţi, dintre care, după o îndelungă observaţie, vom alege, la momentul potrivit, perechea cu calităţi superioare Deci, este limpede că acvaristul va trebui să se preocupe de creşterea reproducătorilor proprii încă din perioada cînd aceştia se află în stadiul juvenil Procurarea unor reproducători „garantaţi" de la alţi acvarofili poate să ne prod:\Electronica\ducă surprize, descendenţii aşteptaţi demonstrînd calităţi necoresd:\Electronica\punzătoare sub aspectul numărului sau al formei Candidaţii de reproducători trebuie să fie alimentaţi cu hrană vie înainte de plasarea lor în bazin pentru înmulţire Hrănirea cu cantităţi exagerate, precum şi hrana uscată duc inevitabil la îngra-şarea reproducătorilor şi la perturbaţii fiziologice mai ales în ceea ce priveşte dezvoltarea produselor seminale, a ovarelor şi a tesd:\Electronica\ticulelor Desigur, organizarea şi pregătirea reproducerii de calitate a peştilor, precum şi obţinerea unor performanţe bune în acest dod:\Electronica\meniu, nu sînt sarcini uşoare Obţinerea unor descendenţi în mod consecutiv, cu trăsături calitative dintre cele mai bune, reprezintă încununarea preocupărilor acvaristice într-adevăr, cele mai mari satisfacţii se obţin atunci cînd după o muncă permanentă şi plad:\Electronica\nificată, conştientă în ceea ce priveşte scopul urmărit, obţinem noi generaţii de peşti ornamentali înmulţirea unor specii „mai simple", care provin din ţările tropicale sau subtropicale, nu cere o pregătire deosebită din pard:\Electronica\tea acvaristului Această activitate constituie o adevărată „şcoală elementară" a înmulţirii peştilor de acvariu Astfel, dintre vivipari menţionăm doar guppi sau xifo, iar dintre ovipari, zebra sau ma-cropodul, care sînt peştii ornamentali cunoscuţi din copilărie (sau din primii ani ai activităţii de acvarist) Experienţa cîştigată cu 137 ocazia înmulţirii acestor peşti ornamentali ne permite să trecem «u timpul la altele superioare, adică la reproducerea în acvariile noastre a unor specii dificile, mai „grele" E preferabil ca acvaristul tînăr sau începător să se ocupe mai întîi de reproducerea peştilor vivipari, care ridică mai puţine probleme şi numai după aceasta să treacă la înmulţirea peştilor ovipari Reproducerea peştilor ovipari dă mai multe emoţii, dar şi mai multe satisfacţii în muncă Se înţelege de la sine că acvaristul începător nu trebuie să •se apuce de reproducerea unor specii dificile, reproducere pentru organizarea şi desfăşurarea căreia nu are baza materială necesară Fără dotaţia tehnică corespunzătoare speciei, fără hrana vie sped:\Electronica\cifică peştelui, începînd cu hrănirea reproducătorilor şi terminînd cu cea a puilor, fără a avea cunoştinţe suficiente despre biologia •speciei respective, munca depusă rămîne doar o experienţă, fără a se obţine rezultatele scontate Jocul prenupţial al peştilor, precum şi actul propriu-zis al reproducerii dau satisfacţiile cele mai mari acvaristului Dar sed:\Electronica\ria plăcerilor, a satisfacţiilor — precum şi cea a problemelor — continuă cu predezvoîtarea aîeviniîor, urmată de dezvoltarea, de creşterea puilor Căci, odată ce peştii s-au reprodus, cu rezultate bune, progenitura, începînd cu faza cea mai sensibilă (momentul resorbţiei sacului vitelin) şi pînă la atingerea stadiului de adult trebuie hrănită, crescută corespunzător Putem spune că am reuşit să reproducem cu succes o specie numai cînd descendenţii au -atins stadiul de adult Stadiul larvar la peştii exotici (şi la cei indigeni) este cel mai sensibil sub aspectul condiţiilor de mediu Dacă la această fază importantă larvele sînt lipsite de condiţiile optime de mediu «(linişte, apă corespunzătoare, adîncime etc ), putem înregistra pierd:\Electronica\deri însemnate în efectivul generaţiei abia ieşite din icre Mărimea larvelor, în funcţie de specie, variază între 1,5—4 mm în general, larvele sînt transparente Pentru observarea iot trebuie să recurgem la o lupă Chiar acvaristul care vede bine şi este atent nu le poate observa decît cînd se află în mişcare Alevinii peştilor vivipari sînt mai mari în general ei au în momentul naşterii o lungime ce variază între 5—12 mm, deci se spot vedea şi cu ochiul liber Ei îşi petrec stadiul larvar în corpul matern şi imediat după naştere înoată vioi în căutarea hranei A tît alevinii peştilor vivipari, cît şi cei de origine ovipară (după resorbţia sacului vitelin), au nevoie de hrană vie, corespunzătoare sub aspectul mărimii Mărimea hranei trebuie să corespundă di- 138 mensiunii gurii minuscule a alevinîlor Dacă în stadiul juvenil sau adult lipsa hranei timp de 2—3 zile poate fi suportată de peşti fără consecinţe deosebite, în cazul aîeviniîor o zi fără hrană poate să le fie fatală Mai mult chiar, la unele specii lipsa hranei timp de cîteva ore poate provoca moartea larvelor Iată de ce acvaristul trebuie să dispună de infuzori (Paramecmm), de naupli de Arte-,niii salina (recent eclozate din ouă), de cultură proprie de „mid:\Electronica\cro" pentru a asigura — în funcţie de cerinţele speciei — hrana vie corespunzătoare In ceea ce priveşte frecvenţa hrănirii aîeviniîor în decursul unei zile trebuie să avem în vedere următoarele : distribuirea hrad:\Electronica\nei de 3—4 ori pe zi, de cel puţin de 3 ori în primele zile, şi de 2 ori cînd alevinii au atins vîrsta de 10—12 zile în general, hrăd:\Electronica\nirea aîeviniîor se face în orele dimineţii, la prînz şi către seară Peste noapte nu se recomandă să rămînă multă hrană vie în acd:\Electronica\variu, în ceea ce priveşte doza administrată trebuie respectată „led:\Electronica\gea" de bază a hrănirii peştilor şi a aîeviniîor, adică de a nu le da mai mult decît cantitatea pe care aceştia o consumă imediat -Hrana rămasă neconsumată va avea influenţe negative datorită produşilor descompunerii, produşi ce afectează calitatea apei, pu-nînd în pericol viaţa aîeviniîor atît de sensibili, în cazul unui nud:\Electronica\măr mai mare de indivizi într-un bazin va trebui să recurgem la o alimentare corespunzătoare în ceea ce priveşte cantitatea, în acest caz filtrarea periodică a apei este una din condiţiile de bază a creşterii aîeviniîor în această perioadă importantă a vieţii aîeviniîor se va urd:\Electronica\mări cu atenţie temperatura apei, deoarece scăderea valorii opd:\Electronica\time cu I—2° sau creşterea cu 2—3° va diminua pofta de mîncare •a puilor, îi va moleşi, ceea ce Ie poate provoca moartea, mai ales în primele zile de viaţă încă din stadiul de aîevin dezvoltarea puietului va trebui sud:\Electronica\pravegheată zilnic Alevinii debili, cu malformaţii vizibile trebuie •eliminaţi de la început din acvariu Aspectul exterior al acestora, forma anormală, înotul şi mişcările bolnăvicioase sînt semne care nu trebuie să-i scape acvaristului Pe parcursul vieţii, în cadrul aceleiaşi generaţii, chiar dacă condiţiile de hrană şi de mediu sînt identice, unele exemplare se dezvoltă mai rapid Acvaristul trebuie să sorteze din cînd în cînd puii, separtndu-i după mărime, în bazine diferite, Astfel şi cei ră-anaşi în urmă la creştere vor avea posibilitatea de a se hrăni şi a se dezvolta, ajungîndu-i din urmă pe ceilalţi', în orice caz, can- 139 didaţii de reproducători trebuie să fie aleşi din prima categorie, a celor cu creşterea vizibil mai rapidă Adevărata selecţie a noii generaţii se face după ce alevinii au atins stadiul de adult, cînd îmbracă haina colorată caracterisd:\Electronica\tică speciei, în acest stadiu exteriorul lor, atît sub aspectul formei, cît şi al coloritului, ne furnizează criterii suficiente pentru a putea proceda la o selecţie riguroasă Aceasta este clipa recrutării cand:\Electronica\didaţilor de reproducători, care crescuţi separat de rnasa peştilor» în condiţii optime, vor asigura — spre satisfacţia acvaristului — perpetuarea speciei Capitolul VIII PEŞTI INDIGENI IN ACVARIU Majoritatea acvariştilor noştri, ca dealtfel şi a celor din alte tărî din Europa, practică în mai mare măsură creşterea şi, bined:\Electronica\înţeles, înmulţirea peştilor ornamentali originari din apele tropicale •sau subtropicale, decît pe aceea a speciilor indigene Această read:\Electronica\litate se explică prin situaţia creată pe la mijlocul secolului trecut, cînd s-au efectuat primele transporturi de peşti ornamentali din apele ţărilor îndepărtate, care, prin forma şi coloritul lor foarte viu şi variat, erau mai atractivi decît peştii din apele Europei înfiinţarea primelor acvarii publice la Londra, Paris, Bremen şi Berlin, care expuneau exclusiv peşti din apele tropicale şi subtrod:\Electronica\picale, a popularizat creşterea numai a acestor specii ornamentale Iată de ce nu trebuie sa ne surprindă faptul că, acum o sută de ani, nimeni nu s-a gîndit la amenajarea vreunui acvariu pentru peşti indigeni, peşti care în acea vreme nu erau cunoscuţi de masele largi decît ca obiecte ale pescuitului Pe atunci nu exista nici ihtiologia ca ştiinţă de sine stătătoare Din această cauză nu s-a înregistrat o preocupare mai largă pentru cunoaşterea ihtiofaunei din apele Europei şi deci nu putea fi vorba de creşterea acesteia în acvarii La scurt timp după organizarea primelor expoziţii de peşti ornamentali originari din Asia, Africa sau America de Sud şi desd:\Electronica\chiderea celor dinţii acvarii publice, şi anume în 1859, a apărut sub semnătura lui Rossmăssler prima carte de acvaristică, intitud:\Electronica\lată E/n See im Aquarium Ulterior s-au publicat numeroase cărţi de specialitate în Franţa, Anglia, Olanda, Rusia etc r toate avînd ca temă creşterea peştilor din ţările tropicale, fără ca cel puţin să amintească vreo specie indigenă Aşa se explică de ce atenţia acvariştilor amatori s-a îndreptat nurnai spre peştii ornamentali din ţările îndepărtate, neglijîndu-se speciile indigene, dintre care unele pot rivaliza prin colorit, formă sau sub aspect biologic cu cele rnai interesante specii tropicale Primul acvariu cu peşti indigeni se pare că a luat naştere pe la sfîrşitul secolului trecut Această „naştere" a unui acvariu de 141 tip nou se datoreşte, pe de o parte, unor acvarofili mai inventivi şi mai curioşi, care şi-au îndreptat atenţia spre peştii indigeni, iar pe de altă parte, unor pescari sportivi, care au fost concomitent şi acvarişti şi care uneori obişnuiau să-şi păstreze captura din lacuri sau din rîuri în acvarii Primele articole apărute în diferite reviste de specialitate referitoare la creşterea peştilor indigeni în acvariu cuprindeau recomandări timide, dar ulterior conţinutul acestor s-a îmbunătăţit foarte mult în tratatele de acvaristică au început să apară capitole speciale consacrate creşterii peştilor indigeni în acd:\Electronica\variu, în acest fel s-au conturat treptat principiile creşterii peştilor indigeni în acvariile din căminele noastre Astăzi, deşi majoritatea acvarofililor au o bogată experienţă în creşterea şi reproducerea peştilor exotici, sînt încă multe prod:\Electronica\bleme nelămurite în ceea ce priveşte peştii indigeni Spre deosed:\Electronica\bire de speciile exotice, care în marea lor majoritate se reproduc în bazinele noastre, numai cîteva specii de peşti indigeni au putut fi reproduse în captivitate, în condiţii de acvariu Teoretic, foarte mulţi peşti indigeni pot fi crescuţi în acvariu, dar nu se cunosc încă condiţiile optime de mediu (calitatea apei acvariului, plantele, dotările tehnice etc ) în care aceşti peşti se simt bine şi se pot reproduce Nu există nici „reţete" de alimentare a peştilor indigeni în acvariu, în special a celor răpitori, problemă care este rezolvată în cazul peştilor exotici Hrana administrată, vie sau uscată, precum şi diversitatea ,,alimentelor" artificiale fabricate în baza unor reţete ştiinţifice au rezolvat una dintre problemele cele mai grele ale acvariştilor în cazul acvariilor cu peşti indigeni aceasta rămîne încă deschisă La puţin timp după apariţia acvariilor cu peşti indigeni a înd:\Electronica\ceput să se folosească o noţiune nouă : acvariul de apă rece Faţă de acvariul cu peşti exotici, în care trebuie să asigurăm , locuid:\Electronica\torilor" o temperatură a apei egală cu cea din mediul acvatic natal, adică de peste 20°C (în general 24—26°C), în acvariul cu apă rece temperatura variază între 12—18CC, deci este egală cu cea a mediului din locuinţele noastre Aşadar, apa acestui tip de acvariu nu trebuie încălzită, ci din contra, vara uneori chiar răd:\Electronica\cită, introducînd gheaţă măruntă în filtrul exterior, pentru a pred:\Electronica\veni încălzirea excesivă, depăşirea valorii 20°C fiind contraindid:\Electronica\cată, în concluzie, clasificarea acvariilor în aceste două tipuri, adică în acvarii de apă caldă, pentru peştii exotici, şi în acvarii de apă rece, pentru peşti indigeni, are la bază cunoaşterea biolod:\Electronica\giei peştilor Aproape toate speciile de peşti indigeni pot fi crescute în acvariu, bineînţeles dacă li se creează condiţii corespunzătoare Ne referim în special la conţinutul apei în oxigen solvit, deoarece sub aspect fiziologic consumul de oxigen al peştilor variază la diferite specii Speciile originare din apele stătătoare sau lin curgătoare (tipar, crap, caras, caracudă, lin) au un consum mult mai scăzut de oxigen decît cele din apele curgătoare (şalău, cegă, somn, mreană, moioagă, boiştean etc ) în vederea asigurării oxigenului necesar pentru peştii originari din aceste ape curgătoare, acvariul va fi dotat cu aparate pentru aerisirea şi filtrarea permanentă a apei Aşadar, după cantitatea de oxigen pe care o consumă, peştii indid:\Electronica\geni pot fi clasificaţi în două grupe : din ape stătătoare şi din ape curgătoare, în funcţie de necesităţile de oxigen, în practică deod:\Electronica\sebim tipul de acvariu amenajat pentru peştii din ape stătătoare {din bălţi, lacuri, iazuri) şi acvariul pentru peştii originari din-apele curgătoare (din pîraie, rîuri) Primul tip de acvariu este rnaî puţin pretenţios, de aceea îl recomandăm acvariştilor începători în funcţie de speciile care urmează să fie crescute în acvariu se alege şi sistemul de amenajare şi de dotare cu mijloace tehnice Plantele se selecţionează în funcţie de mediul optim preferat de speciile respective de peşti Astfel, în acvariile cu peşti originari din ape stătătoare vom sădi, în general, plante indigene, ca M yriophyHum verticillatum, M spicatum, Marsilia, Potamogeîon perîoliatus, Nuphar Iuţeam, Trapa natans etc , iar dintre plantele* tropicale, Valîisneria Peştii din ape stătătoare preferă plantele sădite des ; desigur, acestea trebuie grupate după un plan stabilit în prealabil De multe ori în asemenea acvarii nici nu este nevoie să aerăm apa în acvariul cu peşti originari din ape curgătoare se vor sădi: Fontinalis, Chara, Nitelîa, Potamogeton densus, Elodea canadensis, CeratophyUum demersum etc în acest caz, apa tred:\Electronica\buie bine aerisită, iar pe nisipul (bine spălat în prealabil) acvariud:\Electronica\lui aşezăm puţin pietriş şi chiar pietre mai mici, pentru a crea un mediu mai apropiat de cel natural, în timpul verii, apa unui ased:\Electronica\menea acvariu trebuie de multe ori răcită, pentru a fi adusă la temperatura optimă dezvoltării peştilor Speciile din apele curgăd:\Electronica\toare au nevoie de un spaţiu de înot mai mare decît cele din apele stătătoare Peştii indigeni se pot grupa şi după un alt crid:\Electronica\teriu biologic, şi anume după modul lor de viaţă Astfel, deosebim acvarii cu peşti paşnici (crap, lin, boarţă, mreană, tipar, caras, caracudă etc ) şi acvarii cu specii răpitoare (ştiucă, somn, biban, ghiborţ, şalău etc ) Dacă introducem aceste două categorii de peşti* într-un acvariu comun, atunci trebuie să alegem întotdeauna exem- 142 plare mai mari dintre speciile paşnice şi exemplare mai mici dintre cele răpitoare, în caz contrar, peştii răpitori i-ar răni sau chiar i-ar mînca pe cei paşnici Peştii pot fi grupaţi în acvarii şi după alte criterii, şi anume după provenienţa lor; peştii de apă dulce vor fi crescuţi separat de cei din Marea Neagră Putem construi acvarii cu peşti din apele de şes (crap, lin, somn, ştiucă etc ), cu peşti din apele colinare (mreană, clean, scobar etc ) sau acvarii populate cu diferite specii de peşti din apele de munte (păstrăv, boiştean, zvîrlugă, mo-ioagă etc ) în general, este bine ca în acvariile cu peşti indigeni din lo-cuinţele noastre să introducem exemplarele mai mici, de 6—8 cm, iar în acvariile din colturile vii, peşti care să nu depăşească « ungimea de 10—12 cm în acvariile publice, lungimea peştilor se ipreciază după alte criterii; în astfel de acvarii se pot creşte şi ixemplare mari Nu trebuie să pierdem din vedere estetica acvariului şi densid:\Electronica\tatea peştilor ce trăiesc în el Acvariul supraaglomerat nu este o privelişte odihnitoare pentru spectatori, iar pentru peşti reprezintă un adevărat loc de tortură La popularea acvariiîor cu peşti indigeni nu trebuie să uităm că aceştia au în apele naturale mulţi paraziţi Pentru prevenirea introducerii acestora în bazinele noastre, peştii trebuie deparazid:\Electronica\taţi în băi ce conţin diferite soluţii, după care încă cîteva zile vor fi ţinuţi sub observaţie şi control în bazine de carantină (vezi capid:\Electronica\tolul „Bolile peştilor de acvariu") în cele ce urmează vom descrie speciile indigene care pot fi crescute (şi care în unele cazuri se pot chiar reproduce) în acvariu, în acest scop, pe lîngă descrierea aspectului exterior al peştilor se atrage atenţia şi asupra unor particularităţi de reproducere a acesd:\Electronica\tor specii, precum şi asupra creşterii larvelor şi alevinilor Speciile de peşti din apele ţării noastre care pot fi crescuţi în acvariu sînt grupate în acest capitol pe familii Familia Umbridae Ţigănuşul (Umbra krameri Walbaum, 1792) este una dintre speciile de peşti din apele ţării noastre care, datorită dimend:\Electronica\siunilor mici, coloritului frumos şi în special adaptabilităţii sale uşoare la condiţiile de captivitate, se pretează foarte bine pentru creşterea în acvariu, în favoarea aceleiaşi cauze pledează şi faptul că se reproduce uşor chiar în captivitate 144 Ţigănuşul este răspîndit în bazinul Dunării, din Ungaria pînă în Deltă, mai ales în bazinul Panonic, precum şi în cursul inferior al Nistrului El a fost descris pentru prima dată de W H Kramerr care i-a dat denumirea latină de umbra (cuvîntul are înţeles similar şi în limba română), deoarece acest peşte înoată cu repeziciunea unei umbre în luminişul curat al apelor mlăştinoase, iar în 1726r Marsigli i-a adăugat şi numele specific de U, canina (de la caniş care în latină înseamnă cîine), pentru că îşi poate mişca alternativ înotătoarele pectorale perechi în timpul înotului, asemenea unui căţeluş care fuge Deoarece această specie nu a fost menţionată de Linne în lucrarea sa Systema naturae, rămîne valabilă denumirea de Umbra krameri Walbaum, 1792 Ţigănuşul este un peşte destul de răspîndit în tara noastră Se găseşte în unele bălti şi jepşi din lunca Dunării, fin bazinul Teleormanului, în Crînguri şi Comana, în bazinul NeajIovului, în unele ape de lîngă Alexandria, în multe jepşi din Delta Dunării (lîngă Sulina şi Caraorman), în complexul lagunar Razelm-Sinoe, în cursul inferior al Someşului si Crişurilor, în balta Cristeşti, lîngă Iaşi şi în alte ape din cursul inferior al Prutului Lîngă Bucureşti, ţigănuşul se poate procura de către acvarişti din bazinul Colenti-nei, din bălţile Chitilei, Cernica şi Pantelimon (Bănărescu) Ţigănuşul are o importanţă economică redusă, de aceea ecod:\Electronica\logia lui este mai puţin studiată Totuşi, datorită unor oameni de ştiinţă pasionaţi şi unor acvarofili au fost clarificate cîteva aspecte legate de mediul în care trăieşte acest peşte Ţigănuşul este o specie care preferă apele curate de şes, stătătoare sau lent curgătoare ; el trăieşte îndeosebi în bălţi mici, jepşi, în ape mlăştinoase, invadate de vegetaţie şi este foarte rezisd:\Electronica\tent la lipsa parţială a oxigenului din apă, putînd respira cu ajud:\Electronica\torul vezicii cu aer şi oxigenul atmosferic La secarea apei în care trăieşte, ţigănuşul rezistă săptămîni de zile cufundat în mîl Acest peşte trăieşte în biocenoza tiparului, porcuşorului, caracudei, zvîr-lugiî şi a grindelului, cu care se pescuieşte împreună în coşuri de nulele, plase cu ochiuri dese etc , cu ocazia vidării apei Ţigănuşul are capul comprimat lateral, gura mică, terminală, puţin oblică, înotătoarele pectoarele sînt rotunjite, la fel şi margid:\Electronica\nea analei şi caudalei Solzii îi sînt mari, fără striuri radiale şi acoperă în întregime corpul Nu are linie laterală Lungimea nord:\Electronica\mală este de 8 cm, foarte rar atinge 11,5 cm {Bănărescu) Coloritul corpului acestui peşte este brun (ca cel al ficatului ), cu reflexe violacee, mai întunecate pe spate Pe flancurile corpului are multe pete negricioase, dispuse neregulat, care uneori 145 10 — Acvariu formează nişte dungi longitudinale Pe mijlocul corpului, de la ochi şi pînă la baza înotătoarei caudale se întinde longitudinal o dungă caracteristică, de culoare mai deschisă Ventrala este gălbuie, înod:\Electronica\tătoarele sînt gălbui-cenuşii, de multe ori brune La baza caudalei şi pe mijlocul dorsalei se observă o dungă tranversală întunecată în condiţii naturale hrana ţigănuşului constă din nevertebrate acvatice : gamaride, larve de chironomide, efemeroptere, moluşte mici, copepode, precum şi insecte terestre căzute în apă Ţigănuşul se adaptează uşor mediului din acvariu, fapt pentru care s-a bucurat de apreciere în rîndul acvarofililor Fundul acvariului amenajat pentru ţigănuş trebuie să fie acod:\Electronica\perit cu nisip fin, bine spălat, lipsit de particule grosiere (pietriş) care ar putea deteriora înotătoarele destul de fine ale acestui peşte, în special ale femelei, în timp ce îşi construieşte cuibul Deşi peşd:\Electronica\tele suportă apa cu o temperatură de peste 20°C, totuşi nu este bine ca aceasta să depăşească limita de 18—19°C Se recomandă ca apa să fie filtrată şi aerisită în permanenţă Dacă conţinutul în oxigen al apei din acvariu scade, peştii înghit aer atmosferic Pard:\Electronica\tea din faţă a acvariului se lasă liberă, iar restul spaţiului se pland:\Electronica\tează cu Vaîîisneria, Elodea, Myriophyllum, Fontinalis şi cu „tufe" de Chora şi Nitelîa Reproducerea ţigănuşului în condiţii de acvariu a fost studiată în 1940 de F Geyer Datorită dezvoltării ovarelor, corpul femelelor în perioada septembrie—martie se îngroaşă foarte mult Reprodud:\Electronica\cerea are loc în aprilie, la o temperatură de 12,5—16,5°C în pread:\Electronica\labil, femela îşi face în nisip un cuib, pe care îl căptuşeşte cu alge din acvariu Această muncă durează una-două zile ,- în acest timp ea devine irascibilă, belicoasă, nesuportînd alţi peşti în jurul ei Dacă vreun îndrăzneţ se apropie de cuib, ea îl alungă prin muşd:\Electronica\căturile cu care ameninţă înotătoarele inamicului De regulă, ded:\Electronica\punerea pontei, la care participă în general o femelă şi un mascul, are loc noaptea sau în zori de zi Depunerea icrelor se prelungeşte uneori pînă după-amiază Joc prenupţial nu s-a observat în ped:\Electronica\rioada de reproducere a acestui peşte, în timpul depunerii pontei, peştii stau parcă lipiţi unii de alţii, cu corpul tremurînd, în timp ce icrele şi lapţii curg spre cuib Diametrul icrelor este de 1,9—2 mm în funcţie de talia femelei, numărul icrelor depuse vad:\Electronica\riază între 600—700 (Haeckel), 800—1670 (Bănărescu) şi 214 la un exemplar de 8 cm lungime (Geyer) Paza cuibului este efectuată în exclusivitate de femelă, al cărei colorit atinge în această perioadă maximum de intensitate : culoarea corpului devine mai întunecată, ceea ce face ca dunga aurie—gălbuie longitudinală să iasă foarte 146 mult în evidenţă, în timp ce femela păzeşte cuibul, masculul, al cărui colorit devine palid, spălăcit, stă retras într-un colţ al bazid:\Electronica\nului, începînd din momentul ecloziunii larvelor, femela încetează de a mai păzi cuibul Segmentarea oului şi dezvoltarea embrionului au loc la a temperatură de 12,5—13°C şi durează 10 zile Alevinul eclozat măd:\Electronica\soară 5,9—6 rnm lungime, este incolor, cu un sac vitelin relativ rnare, cu ochiul nepigmentat După 48 de ore apar pigmenţi şi ochii se colorează La această vîrstă se pigmentează şi corpul, pe o suprafaţă din ce în ce mai mare La 6—7 zile alevinul atinge 7,6—8 mm lungime ; sacul vitelin se resoarbe complet şi se ford:\Electronica\mează gura şi aparatul digestiv, peştele avînd posibilitatea să treacă la o nutriţie activă La această vîrstă se hrăneşte cu infu-zori şi rotifere înotătoarele se dezvoltă şi se individualizează în următoarea ordine : pectoralele, caudala, dorsala, anala şi ventrad:\Electronica\lele La vîrstă de 20—21 de zile, puietul atinge lungimea de 12 mmf îşi completează învelişul solzos şi începe să mănînce exemplarele mai mici de Nauplius şi Cyclops Hrănit în mod corespunzător, la vîrstă de 28—30 de zile puietul atinge lungimea de 14 mm şi sead:\Electronica\mănă perfect cu exemplarele adulte Este de dorit ca ţigănuşul să fie alimentat cu hrană vie Familia Amiuridae> Somnul pitic (Ictalurus nebulosus Le Sueur, 1819) a purtat pînă în 1957 denumirea ştiinţifică de Amiurus nebuîosus Ţara de baştină a acestui peşte este S U A , unde trăieşte în Marile1 Lacuri, în rîul Ohio, spre est pînă la Mâine, spre sud-vest pînă în Texas şi în sud-est, pînă în Florida, în 1880 a fost adus în Europa apuseană, de unde s-a răspîndit pe cale naturală, apărînd în apele româneşti după 1930 Deşi somnul pitic a devenit în crescătoriile crapicoîe un fel de persana non grăia, el prezintă totuşi interes pentru acvarofili Aceasta se justifică prin faptul că, atît creşterea, cît şi reproduced:\Electronica\rea somnului pitic în acvariu ridică încă multe probleme, necerced:\Electronica\tate şi neexperimentate de nimeni în ţara noastră, somnul pitic este răspîndit în special în pard:\Electronica\tea apuseană, în bazinul nurilor Tur, Someş, Crişuri, Mureş, Begaf Timiş, Bîrzava, Caras Se mai găseşte în lacul Sf Ana (introdus în 1942), în iazurile Colacu-Răcari şi în unele lacuri din jurul Bucu-reştiului Somnul pitic are capul comprimat dorsoventral, lăţimea Iul depăşind lăţimea corpului Botul este lat şi obtuz, gura terminală, 147 largă şi semilunară Dinţii sînt mărunţi, ascuţiţi, dispuşi pe mai multe rînduri Are patru perechi de mustăţi, dintre care cea maxi-lară este foarte lungă, înotătoarele sînt rotunjite Pe spate se găd:\Electronica\seşte o înotătoare adipoasă Linia laterală este rectilinie, greu vid:\Electronica\zibilă Corpul nu prezintă solzi Exemplarele tinere au un colorit rozaceu sau violaceu, cele mai în vîrstă sînt brune-negrîcioase pe spate şi laturi şi albe-gălbui pe partea ventrală, în perioada reprod:\Electronica\ducerii coloritul devine mai vioi, bătînd adeseori în violaceu Creşte încet, abia după al patrulea an atingînd 20—25 cm lungime Pentru acvarii se recomandă însă exemplare tinere, sub 10 cm lund:\Electronica\gime, în condiţii naturale, somnul pitic se îngroapă în mîl; acest obicei şi-1 păstrează şi în -acvariu, unde se bagă în nisip, rupînd plantele Iată de ce vegetaţia nu va fi sădită direct în nisip, ci în ghivece speciale în natură somnul pitic trăieşte în ape stătătoare, iar în rîu-rile de şes se găseşte pe porţiunile cu curs încet Preferă locurile cu multă vegetaţie Atinge maturitatea sexuală la 2, rar 3 ani Se reproduce în perioada aprilie-iunie, la o temperatură de 18°C In •această perioadă se grupează în perechi în apă cu aclîncime micăr pe marginea bălţilor, sub plante Pe fundul mîlos sau nisipos, red:\Electronica\producătorii sapă un cuib, în care îşi depun icrele, în număr de 2 000—4 000, în funcţie de greutatea corpului femelei Icrele sînt mici, nepigmentater cu un diametru de 3,5—4 mm ; ele sînt păzite r!e mascul, care împrospătează apa prin mişcarea înotătoarei cau-dale sau a pectoralelor La o temperatură a apei de 17—18°C ale-vinii eclozează după 7—8 ziîe Dezvoltarea postembrionară a lard:\Electronica\velor este puţin cercetată Somnul pitic consumă în special larve de chironomide, dar şi viermi, crustacee, insecte acvatice sau terestre căzute în apă, ved:\Electronica\getaţie în descompunere, icre şi puiet de peşte Se hrăneşte în special noaptea, ziua fiind mai puţin activ Este un peşte vorace în acvariu trebuie hrănit cu viermi, moluşte mici şi larve de chirod:\Electronica\nomide Creşterea somnului pitic este bine să se facă în acvarii sepad:\Electronica\rate, sau împreună cu tiparul, caracuda şi linul Familia Centrarchidae Bibanul-soare (Lepomis gibbosus Linne, 1758) Ţara de baştină a acestui peşte, apreciat mult de acvarişti, este statul Carolîna Bibanul-soare trăieşte în toată America de Nord : în bazinul superior al fluviului Mississippi, în Marile Lacuri şi în bazinul Oceanului Atlantic, de la Sf Laurenţiu pînă în Caro- 148 lina de Sud De aici a fost adus prima dată în Franţa şi Germania, în jurul anului 1887, de unde treptat s-a răspîndH pe cale naturală de la Oceanul Atlantic pînă la Marea Neagră, în ţara noastră, această specie este destul de răspîndită, deoarece se găseşte în toate bălţile din lunca Dunării, în Deltă, în cursul inferior al Bîrladului, Şiretului, Prutului (în bălţile de Ungă aceste rîuri), în cursul inferior al Grisului Negru şi Grisului Repede, în canalul colector al Crişurilor, în bălţile şi lacurile din cursul inferior al rîurilor Begheiu, Beregsău, Timiş, Bega, în toate lacurile Capitalei, în sistemul hidrografic al cursului inferior al rîurilor Argeş, Ialod:\Electronica\miţa şi Dîmboviţa Deşi această specie nu are nici o importantă economică, ea prezintă interes pentru acvarişti, deoarece se caracterizează prin-ir-o biologie interesantă, este nepretenţioasă în acvariu şi are un colorit frumos şi foarte viu Culoarea de fond este verde-albăstruie, cu cîte o pată brună pe majoritatea solzilor de pe flancuri Burta peştelui este galbenă-aurie, iar exemplarele mai tinere au dungi transversale întunecate Pe laturile capului se găsesc cinci benzi azurii La capătul posterior al operculului se observă o pată maref frumoasă, de culoare neagră, mărginită cu roşu înotătoarele dord:\Electronica\sală şi caudala sînt cenuşii, cu 3—4 dungi formate din pete întuned:\Electronica\cate Celelalte înotătoare sînt gălbui Datorită coloritului intens, care devine şi mai vioi în perioada nupţială, în special la masculi, acest peşte este preferat de acvarofili, fiind una dintre cele mai colorate specii indigene, Bibanul-soare este preferat do acvarişti şi pentru faptul că are talia mică (rareori depăşeşte lungimea de 8—12 cm) Capul şi corpul sînt puternic comprimate lateral Ochii sînt mari, gura mică, terminală, botul scurt şi înalt Dorsala este lungă, iar radule spinoase sînt ascuţite Linia laterală este puternic arcuită şi parad:\Electronica\lelă cu marginea dorsală a corpului In condiţii naturale, bibanul-soare trăieşte mai mult în ape stătătoare, în bălţi şi lacuri de şes Chiar dacă apare în rîuri de şes, el preferă locurile cu curs încet, coturile, braţele moarte, braţele laterale, unde apa nu este adîncă, se încălzeşte uşor şi are multă vegetaţie submersă Se reproduce din mai pînă în august, înainte de depunerea pontei, masculul sapă în fundul apei un cuib, in care femela îşi va depune icrele Paza acestora şi a larvelor eclozate revine tot masculului, în apele naturale se hrăneşte cu larve de chironomide, cu viermi, insecte acvatice, icre şi puiet de peşti Acvariul în care creştem acest peşte va avea fundul acoperit cu nisip, iar plantele vor fi sădite în ghivece Acvariştii folosesc 149 în acest scop următoarele specii: Vallisneria, MyriophyUum, £7o-dea şi Chara Este bine ca apa să fie filtrată şi bine aerisită Temd:\Electronica\peratura ei poate varia între 13 şi 18°C, dar nu trebuie să depăd:\Electronica\şească limita de 20°C De menţionat că bibanul-soare este un peşte bătăios, fapt pentru care nu se asociază în acvariu cu alte specii Fiind un peşte cu colorit vioi, frumos, care întrece coloritul multor peşti ornamentali de Ia tropice, creşterea lui în acvariu este foarte interesantă Mai mult interes prezintă însă înmulţirea lui în acvariu, creşterea larvelor şi a puietului, despre care în lid:\Electronica\teratura de specialitate nu s-a scris aproape nimic Familia Cobitidae Tiparul (Misgurnus îossilis Linne, 1758) este peştele anilor noştri din copilărie, peştele şcolarilor, care încep să-şi manifeste pasiunea prin ţinerea în captivitate, într-un borcan de murături, fără nisip, fără plante, fără filtre şi alte mijloace tehnice, a cîte unui tipar Tiparul poate fi considerat un fel de „barometru viu", deoarece este foarte sensibil la schimbările de presiune atmosfed:\Electronica\rică şi prevesteşte furtunile Cînd se apropie vremea rea, el se ridică la suprafaţa apei acvariului, înoată neliniştit, deşi altă dată stă ore întregi nemişcat, jumătate înfundat în nisipul bazinului Noaptea devine mai vioi Se pretează foarte bine la creşterea în acvarii şcolare şi totodată este şi „cobaiul" unor experienţe de laborator, în acvariile noastre putem ţine exemplare mici de 6—8 cm lungime Peşte caracteristic apelor dulci stătătoare sau lent curgătoare din Europa Centrală, în ţara noastră tiparul este foarte răsptndit în apele stătătoare de şes, în bălti, braţe moarte, canale din lunca tuturor rîurilor mai importante, ca Dunărea, Someşul, Crasna, Cri-şurile, Mureşul, Bega, Timişul, Carasul, Oltul, Hîrtibaciul, Dîmbod:\Electronica\viţa, Şiretul şi Prutul Se găseşte în lacurile şi iazurile din Cîmpia Transilvaniei, în lacurile Mostiştea, Snagov, Căldăruşani şi în alte lacuri şi bălti din bazinele lalomiţei, Colentinei şi Dîmboviţei, de unde se poate colecta Este foarte rezistent la lipsa de oxigen din apă (în acvariu a rezistat fără schimb de apă şi fără hrană 90 de zile) Poate respira şi prin intestin, înghiţind aer atmosferic şi elimi-nîndu-1 apoi prin orificiul anal în caz de secare a băltii sau după vidarea apei din iaz sau eleşteu, în timp de iarnă, dar mai ales vara se înfundă în mîl, unde rezistă sâptămîni de zile Scos brusc din apă produce un zgomot caracteristic, de la care şi-a primit denumirea populară de tipar 150 Corpul acestui peşte este foarte alungit şi gros, de înălţime aproape uniformă Capul este gros, gura inferioară semilunară cu care scurmă mereu nisipul acvariului Buzele sînt cărnoase Are trei perechi de mustăţi Solzii sînt mici, iar linia laterală este greu vizibilă, în ape naturale atinge 25—30 cm lungime, mai rar 30 cm Culoarea tiparului pe linia dorsală este cafenie-închisă, cu pete mici negricioase Capul este cafeniu-deschis cu pete mici întuned:\Electronica\cate Pe fiecare parte a corpului, care este de culoare cafenie-des-chisă, are cîte două dungi mari groase şi una mai îngustă {si înd:\Electronica\treruptă) longitudinale, negricioase Burta este galbenă-ruginie în general, culoarea de bază poate varia, fiind mai închisă sau mai deschisă, în funcţie de apa în care trăieşte acest peşte In mediul natural, tiparul se reproduce la o temperatură de 14—18°C, în perioada aprilie—iunie O femelă depune circa ÎOOOOO—150000 de icre, care — fiind lipicioase — aderă imediat după fecundare pe vegetaţia subacvatică La o temperatură de 15°C, incubaţia icrelor durează 7—8 zile, după care eclozează alevini lungi de 5 mm Hrana exemplarelor adulte constă din detritus ord:\Electronica\ganic, vegetaţie acvatică, viermi, larve, insecte, moluşte, crustad:\Electronica\cee etc Tiparul se poate asocia în acvariu cu zvîrluga, dunăriţa şi porcuşorul Plantele acvatice trebuie sădite în ghivece, deoarece acest peşte scurmă mereu nisipul, dezrădăcinând astfel plantele din acvariu Există încă multe probleme neclarificate privind viaţa intimă a tiparului şi în special reproducerea acestui peşte în condiţii de acvariu Deoarece tiparul este nepretenţios şi foarte rezistent,^supor-tînd variaţii mari ale temperaturii apei şi ale conţinutului în oxid:\Electronica\gen, această specie se recomandă începătorilor, şcolarilor, pentru acvariile din colţurile vii Zvîrluga (Cobitis taenia Linne, 1758) este o specie care se pretează a fi crescută în acvariu Acest peşte, ca şi cel precedent, aparţine familiei Cobitidae Ca şi tiparul, zvîrluga suportă condid:\Electronica\ţiile cele mai precare din acvariu, fiind şi ea socotită peştele ac-varistului începător, în tratatele de acvaristică din mai multe ţări zvîrluga poartă numele de „peştele de şcoală" al acvarofilului începător Zvîrluga are o răspîndire largă în foarte multe ţări din Eud:\Electronica\ropa La noi se găseşte în bazinul hidrografic al majorităţii rîurilor, în special în zonele de şes, în ape lent curgătoare sau stătătoare îi plac apele cu curs domol, cu fundul nisipos şi argilos, dar evită 151 locurile foarte înmîlite, în bălţi şi lacuri ea caută locurile cu fund argilos, nisipos Ca formă exterioară, zvîrluga seamănă cu celelalte specii din familia Cobitidoe Linia laterală este mai vizibilă decît Ia tipar, însă nu depăşeşte pectorala Femelele ajung pînă la lungimea de 11,5 cm (în general 10 cm), iar masculii pînă la 9,3 cm (mai des pînă la 7,5—8 cm) La această specie, variabilitatea formei şi cod:\Electronica\loritului corpului este foarte pronunţată Coloritul diferă, ca nud:\Electronica\anţe, după mediul de viaţă al zvîrlugii în general, fondul corpului este alb-gălbui Pe părţile laterale se observă cîte patru zone de pigmentaţie, formate fie din dungi longitudinale compuse din pete pătrate, dreptunghiulare sau rotunjite, fie din punctaţii fine şi aprod:\Electronica\piate Spre partea posterioară a corpului, pigmentaţiile se contod:\Electronica\pesc La baza caudalei (în colţul superior) se găseşte o pată neagră foarte evidentă, verticală Pe cap se observă foarte multe pete mărunte şi o dungă oblică, de la ceafă pînă la gură Această specie se îngroapă adesea în nisipul acvariului Zvîr-luga suplineşte în oarecare măsură lipsa de oxigen din apa acvad:\Electronica\riului (sau din mediul natural) prin respiraţie intestinală, însă nu in măsura în care o face tiparul Ziua stă semiîngropata în nisipr însă noaptea devine mai activă şi umblă după hrană, care constă din viermi, melci, insecte, larve de insecte, alge şi particule de plante acvatice superioare în apele naturale, reproducerea are loc din aprilie pînă în iulie, la o temperatură de 15—18CC Icrele sînt adezive şi se lipesc după fecundare de orice substrat, mai cu seamă de plantele subd:\Electronica\acvatice Dezvoltarea embrionului durează 7—8 zile Apa acvariului trebuie aerisită şi filtrată deoarece în acest caz peştele se simte mai bine Este de dorit ca apa din bazin să nu se încălzească peste 2G°C, fiindcă zvîrluga nu suportă scăderea bruscă a temperaturii apei Se recomandă ca acvariul să fie populat cu exemplare tinere, care se acomodează mai repede şi mai uşor ]a condiţiile artificiale din bazin Dunăriţa (Cobitis aurata bulgarica Drensky, 1928), specie tipică de Dunăre, este rudă apropiată cu zvîrluga Acest peşte poate fi întîlnit în Dunăre, în special în porţiunea româno-bulgară, pe cursul inferior al Cernei, Jiului, Oltului şi Argeşului Ca exterior menţionăm că dunăriţa are corpul mai înalt decît celelalte specii şi subspecii din familia Cobitidae, iar spinul dorsal este mai scurt şi mai gros decît al acestora Culoarea de fond a dunăritei este în general violacee Petele dorsale şi laterale sînt relativ mari, de formă aproape pătrată Pigd:\Electronica\mentaţia ventrală lipseşte Reproducerea are loc în mai In acvariu, acestei specii îi trebuie condiţii similare celor ale zvîrlugii Acvariştilor le revine sarcina de a „descoperi" unele asd:\Electronica\pecte biologice şi fiziologice necunoscute pînă în prezent la aceste-două specii, zvîrluga şi dunăriţa, cu scopul de a le creşte si reprod:\Electronica\duce în condiţii de acvariu Familia Gasterosteidae Ghidrinul (Gasterosteus aculeatus Linne, 1758) poate fi întîlnit frecvent la acvariştii din toată Europa în bazinele cu apă rece EI trăieşte în lagunele şi golfurile mărilor din nordul Europei,, precum şi în cursul inferior al fluviilor ce se varsă în ele Lipseşte din Marea Mediterană La noi se găseşte de-a lungul întregului lid:\Electronica\toral românesc : la gurile Dunării, în complexul lagunar Razelm-Sinoe, în lacurile Gargalîc, Tăbăcărie, Tatlageac, Mangalia şi Agi-gea Datorită studiilor ştiinţifice ale lui M Băcescu şi R Mayer, biologia acestei specii a devenit mai cunoscută, dar a rămas încă nestudiată reproducerea ei în condiţiile din acvariu Ghidrinul se recunoaşte foarte uşor datorită celor trei ţepi predorsali distanţaţi, dintre care primii doi (în special al doilea) sînt mai lungi Pe laturile corpului are 2&—31 de plăci osificate, înguste şi înalte, cu marginea posterioară zimţată Fiecare placă încalecă parţial pe următoarea La marginea anterioară acestor plăci se găsesc nişte proeminenţe care formează o linie asemănătoare celei laterale Şi pe înotătoarea ventrală are cîte un ţep dispus lad:\Electronica\teral care pe marginea posterioară poartă dinţi ascuţiţi Datorită formei sale interesante (plăci, ţepi), acest peşte este preferat de acvarofilii care manifestă interes pentru creşterea peştilor indigeni Menţionăm că ghidrinul trebuie crescut într-un acvariu separat, căci nu suportă prezenţa altor peşti, pe care mai devreme sau mai tîrziu îi răneşte cu ţepii de pe spate Ghidrinul este preferat de acvarişli şi pentru coloritul său splendid Spatele acestui peşte este verde-închis sau albăstrui flancurile argintii, iar irisul argintiu-închis Exemplarele tinere au pe spate pete sau dungi întunecate (Băcescu) în perioada de red:\Electronica\producere, masculii îmbracă haina nupţială : culoarea corpului ded:\Electronica\vine roşie, irisul albastru-verzui, mucoasa bucală roşie rămîmncf invariabil doar coloritul înotătoarelor Este interesant faptul că în timp ce la femelă coloritul nu se schimbă în această perioadă Acest peştişor mai este preferat de acvarofili şi pentru că nu-i prea mare, ritmul de creştere fiind încet Lungimea obişnuită este de 5—7 cm 152 153 Acvariştii îl îndrăgesc pe ghidrln pentru biologia lui intered:\Electronica\santă, ca şi pentru comportarea Iui dinainte şi din timpul reprod:\Electronica\ducerii Masculul construieşte din plante acvatice un adevăd:\Electronica\rat cuib, pe care îl aşază pe rundul apei (acesta seamănă exact cu -cuibul păsărilor) Cînd acest adăpost, construit cu multă măiestrie •este gata, masculul ademeneşte pe rînd cîte o femelă, pe care o -conduce în cuib pentru depunerea icrelor După ce fecundează icrele, masculul goneşte femela, plecînd de îndată după alta în timpul reproducerii, în aprilie-mai, un mascul fecundează- în acest fel (în porţii) icre de la mai multe femele Ca rezultat, în cuib *eclozează mai multe generaţii O femelă depune în general 300—500 -de icre, iar exemplarele de talie mică, numai 80—100 de icre Depunerea icrelor se face în mai multe reprize Masculul păzeşte cuibul cu multă abnegaţie şi ameninţă cu ţepii lui orice duşman El continuă să păzească şi puii, care mai rămîn un timp în cuib •chiar şi după resorbţia sacului vitelin Ghidrinul atinge maturitad:\Electronica\tea sexuală la vîrsta de un an, iar longevitatea lui este de 3 ani (G V Nikolski) în mediul natural, hrana ghidonului constă din diferite ned:\Electronica\vertebrate, larve de ţînţari, viermi, raci planctonici, melci şi scoici snici, icre şi pui de peşte Ghidrinul este agresiv, neasociabil cu alţi peşti, din care cauză trebuie ţinut în acvarii separate Plantele acvatice din asemenea acvarii pot fi sădite direct în sol, cu condiţia ca să se lase peştilor •spaţiu de înot Hrana consumată de preferinţă în acvariu o con- ' stituie larvele de chironomide Ghidrinul poate fi ţinut într-un bazin cu apă de robinet, cu condiţia ca aceasta să fie aerisită şi liltrată Temperatura acestei ape nu trebuie să depăşească 20°C, O s ar ui (Pungitius pungitius Kessler, 1859) se găseşte în 'bazinul hidrografic al mărilor Neagră şi Caspică, precum şi în Dud:\Electronica\năre, pînă la Belgrad La noi se întîlneşte în lunca Dunării, în comd:\Electronica\plexul lagunar Razelm-Sinoe şi în toate lacurile litorale, adică în Siutghiol, Tăbăcărie, Gargalîc, Taşaul, Agigea, Mangalia, în jurul Capitalei poate fi întîlnit în multe bălţi şi lacuri Osarul trăieşte numai în apele dulci sau uşor salmastre, în ape stătătoare de mică adîncime şi cu multă vegetaţie sau în pord:\Electronica\ţiunile lent curgătoare, cu fundul mîlos ale nurilor de şes El se deosebeşte la prima vedere de specia precedentă prin numărul mare al ţepilor : acest peşte are de regulă 9 ţepi înaintea înotătoad:\Electronica\rei dorsale, însă numărul lor poate varia între 8 şi 11 Ţepii pot fi •culcaţi pe spate, dispuşi alternativ pe o parte sau alta a spinării -Pe ventrală se observă un singur ţep foarte puternic, zimţat la 154 partea posterioară Pe laturile corpului se găsesc 29—30 de plăci osoase, a căror înălţime scade treptat spre pedunculul caudal Uneori numai primele 6—15 plăci sînt dezvoltate, restul fiind comd:\Electronica\plet sau parţial dispărute (Bănărescu) Linia laterală este slab dezd:\Electronica\voltată de-a lungul plăcilor laterale Coloritul acestui peşte atrage atenţia de la prima vedere Partea dorsală şi flancurile le are brune-măslinii marmorate, iar partea anterioară a ventralei este gălbuie murdară sau albă-argin-iie Unii acvarişti afirmă că, în captivitate, culoarea osarului se spălăceşte, adică îşi pierde din intensitate, în perioada prenupţială şi în timpul reproducerii, coloritul masculului devine mai intens Osarul este preferat de către acvarişti şi pentru că are talie mică : creşte pînă la 4—4,6 cm lungime Se hrăneşte cu neverted:\Electronica\brate de apă, în special cu plancton şi bentos Preferă larve de chironomide, viermi, larve de-ale unor insecte subacvatice, părţi •de plante, muguri, frunzuliţe etc Se reproduce în martie-aprilie, uneori pînă la începutul lunii iunie Ca şi Ia ghidrin, masculii de osar îşi construiesc cuiburi, pe care le fixează de plante subacvatice la o oarecare înălţime dead:\Electronica\supra fundului, în aceste cuiburi femelele îşi depun icrele în mai multe porţii Osarul atinge maturitatea sexuală la vîrsta de un an, dar trăieşte numai 3—4 ani Viaţa intimă a acestei specii, aspectele fiziologice legate de j-eproducerea ei, precum şi creşterea puilor sînt mai puţin studiate clecît la ghidrin Iată de ce acvariştii ar putea contribui, prin obd:\Electronica\servaţiile lor, Ia îmbogăţirea tezaurului ştiinţific al ihtiologiei în general, se poate spune că biologia acestor două specii de peşti din familia Gastcrosteidae este mai puţin cunoscută Ele se găsesc în majoritatea acvariilor publice, deoarece prin aspectul, forma şi coloritul lor le dau acestora un farmec deosebit Ghidrinul şi osarul se recomandă nu numai acvariştilor pard:\Electronica\ticulari, ci şi elevilor, caselor de pionieri, cercurilor de zoolod:\Electronica\gie etc Familia Cyprinidae Cuprinde peste 2 000 de specii de peşti dulcicoli, răspîndite în apele Europei, Asiei, Africii, Ainericii de Nord şi Centrale Speciile de ciprinide sînt în general mai puţin pretenţioase faţă de temperatura apei şi de conţinutul ei în oxigen solvit, pred:\Electronica\cum şi faţă de hrană, întreţinerea acvariilor populate cu aceste specii necesită un efort mai redus Toate acestea pledează pentru creşterea lor în acvarii, îndeosebi în cele şcolare Majoritatea spe- 155   ciilor de ciprinide care se găsesc la noi în ţară sînt mai puţin colorate decît cele trod:\Electronica\picale Forma, coloritul lor variază de asemenea mai pud:\Electronica\ţin decât la speciile din aped:\Electronica\le subtropicale sau tropicale Aceste neajunsuri sînt comd:\Electronica\pensate însă de numeroased:\Electronica\le observaţii preţioase pe care le putem face asupra comportării lor Majoritatea ciiprinide-lor pot fi crescute împreună cu alte specii în bazine mari, deoarece sînt paşnice După provenienţă, aceste specii pot fi grupate în două tipuri de acvarii, şi anume într-un bazin speciile provenite din ape dulci curgătoare, iar în altul speciile originare din ape stătătoare (bălţi, lacuri, iazuri, heleşteie) Caracuda (Caras-sius carassius Linne, 1758) este una dintre speciile cele mai cunoscute din apele noastre dulci Poate fi întîl-nită în majoritatea ţărilor din Europa, cu excepţia Ird:\Electronica\landei, Scoţiei şi Spaniei La noi trăieşte în toate apele stătătoare de şes şi din zod:\Electronica\nele colinare Cel mai frecd:\Electronica\vent se găseşte în bălţile şi japşele Deltei, în multe dind:\Electronica\tre ele fiind specia predomid:\Electronica\nantă Este prezentă în toate bălţile, iazurile, braţele moarte şi lacurile din zona de şes a nurilor noastre mai mari sau mai mici Fig 68 Varietăţi de caras : a — caras cu coada-cometă (Carassius au- -ratus var japanicus) ; b — oranda (var randa) ; c — caras cu coada-văl (var, bicau- aatus) ; d — caras auriu (Carassius aura- 7 • e — caras cu cap de leu (var, leocep- aius) ; f — caras cu ochi telescopici (var uranoscop us) în mod obişnuit, carad:\Electronica\cuda atinge 20 cm lungime, însă în acvarii se recomand:\Electronica\dă exemplare mici, de 4—8 cm Exemplarele din Delta Dunării au corpul aproape rotund, iar cele din bălţile sărace în hrana, alungit Gud:\Electronica\ra ei este mică, puţin oblică, iar buzele sînt subţiri Pe-dunculul caudal este scurt înotătoarele sînt rotunjite, caudala adine scobită, solzii groşi, bine fixaţi, iar linia laterală foarte vizibilă Coloritul caracudei esd:\Electronica\te în general mai închis în apele stătătoare cu mult irul şi mai deschis în apele limd:\Electronica\pezi, în bălţile miloase din Deltă, -partea dorsală a acesd:\Electronica\tuia este aproape neagră, în alte ape cafenie, iar flancud:\Electronica\rile sînt arămii-aurii, cu red:\Electronica\flexe metalice Faţa ventrală o are galbenă, uneori roşiad:\Electronica\tică, înotătoarele pectorale, ventrale şi anale bat în roşu, iar dorsala şi caudala sînt fumurii Irisul este gălbui cu marginea aurie Exemplarele tinere au la baza caudalei o pată negricioasă, care cu timpul se atenuează, apoi dispare Culoarea exemplad:\Electronica\relor negricioase devine mai deschisă după 2—3 luni de la introducerea lor într-un acvariu în bălţile sărace în hrad:\Electronica\nă caracuda abia atinge 157 156 10—12 cm Ea este un peşte tipic de baltă, unde preferă porţiunile cu multă vegetaţie şi cu fundul mîlos Rezistă bine la lipsa de oxid:\Electronica\gen, de aceea poate trăi şi în acvariul începătorilor, mai puţin dotat cu filtre, mijloace de aerisire etc în condiţiile ţării noastre, caracuda se reproduce în mai-iunie, cînd temperatura apelor se ridică la 16—18°C Atinge maturitatea sexuală la vîrsta de doi ani Depune 10000—80000 de icre, în patru-cinci porţii Acestea au un diametru de 1,5—1,7 mm, sînt galbene, lipicioase şi după fecundare se prind de vegetaţia subd:\Electronica\acvatică Dezvoltarea embrionară durează 4—7 zile (la 14—1B°C), în momentul ecloziunii, alevinii măsoară 6 mm lungime sau chiar mai puţin şi sînt pretenţioşi fată de cantitatea de oxigen din med:\Electronica\diul acvatic Ei trec la o nutriţie activă înainte de resorbţia sacud:\Electronica\lui vitelin în primele zile se hrănesc cu infuzori şi cu alte orgad:\Electronica\nisme microscopice, iar mai tîrziu, cu vegetaţie (micro şi macro), larve de chironomide şi de efemeride In condiţii naturale, în-timpul iernii, caracuda nu mănîncă nimic, însă în acvariu ea tred:\Electronica\buie hrănită şi în această perioadă Hrana ei preferată o formează larvele de chironomide Caracuda este un peşte puţin pretenţios,, fapt pentru care se recomandă acvarofililor începători Carasul argintiu (Carassius auratus gibelîo Blochr 1783) este un peşte rezistent la condiţiile precare din natură (lipsa de oxigen, de hrană, neprimenirea apei etc ), rivalizînd cu carad:\Electronica\cuda Iată de ce aceşti peşti se recomandă în special tineretului, pentru acvariile din şcoli Carasul argintiu este îndrăgit de acvaro-filii din toate ţările europene centrale şi estice La noi în ţară eî poate fi întîlnit în bălti, japşe, lacuri şi iazurile de şes şi colinare Carasul argintiu preferă apele stătătoare, însă cu mai puţină-vegetaţie, în rîuriledeşes se localizează acolo unde apa este mai liniştită, în braţe moarte sau în ape care au legătură temporară cu rîurile de şes Culoarea de bază este argintie sau fumurie, partea anterioară a înotătoarei dorsale este cenuşie sau neagră-albăstruier cea din faţa ventralei albicioasă, iar înotătoarele sînt fumurii cu nuanţe roşcate, în mod obişnuit, carasul argintiu are o lungime de 18—20 cmr dar pentru acvarii se recomandă exemplare sub-8 cm Se hrăneşte cu zooplancton, alge, larve de insecte acvatice şi în special de chironomide Atinge maturitatea sexuală la 2 ani Se reproduce în mai-iunie, iar unele exemplare chiar în lunile de vară La o temperatură a apei de 18CC îşi depune icrele care, fiind: lipicioase, se prind de plante După Th Buşniţă şi Al Cristian,, în mediul natural carasul argintiu manifestă fenomenul de ginoge-neză, adică în timpul reproducerii icrele intră în diviziune ca ur- 158 mare a impulsului dat de spermatozoizii altei specii (crap sau cad:\Electronica\racudă), fără să aibă loc însă o contopire a pronucleului mascul cu cel femei Chiar în cazul fecundaţiei de către masculii din prod:\Electronica\pria specie, fecundaţia este tot ginogenetică De menţionat că în? populaţiile de caras argintiu sînt foarte puţini masculi fată de fed:\Electronica\mele O femelă depune între 300000—800000 de icre (la vîrsta de 3—4 ani) Puţini amatori au studiat reproducerea carasului argintiu în-acvarii, deoarece acest peşte se poate procura uşor din apele nad:\Electronica\turale Totuşi, reproducerea carasului argintiu în acvarii prezintă? interes Acest peşte poate fi crescut împreună cu alţi ciprinizi, ca de exemplu cu crapul, caracuda, linul, carasul roşu, cu condiţia să nu se supraaglomereze bazinul respectiv Vegetaţia din acvariu va fi alcătuită din Myriophyllum, Marsilia, Vallisneria, Fontinalis Cad:\Electronica\rasul argintiu preferă acvariul cu multe plante Carasul roşu (Carass/us auratus auratus, Linne, 1758)' este una dintre cele mai răspîndite specii de acvariu Acest peşte-seamănă, în linii mari, cu carasul argintiu, în privinţa coloritului, forma sălbatică de C auratus auratus este similară cu C, auratus, gibelio, fiind o formă de cultură a acesteia Acest peşte este originar din China, Coreea, Japonia şi Vietd:\Electronica\nam, unde creşte atît în ape naturale, cît şi în crescătorii de peşti, în lacuri şi bazine din parcuri publice, în grădini, în paludarii etc Din aceste ţări a fost introdus în Europa, apoi în America, Ausd:\Electronica\tralia, Africa etc în ţara noastră carasul roşu este destul de răspîndit, fiind crescut atît în acvarii, cît şi în parcuri, grădini, bazine în aer liber etc Carasul roşu denumit pentru culoarea lui de bază şi „peşd:\Electronica\tişorul de aur", fiind originar din Asia, este tratat detaliat în capid:\Electronica\tolul în care sînt descrişi peştii ornamentali din ţările cu clid:\Electronica\mat cald Linul (Ţinea ţinea Linne, 1758) este un peşte de apă dulce-care, asemenea caracudei şi carasului argintiu, rezistă la condiţiile-ele mai vitrege în ceea ce priveşte lipsa de oxigen în apă, scăd:\Electronica\derea temperaturii mediului etc , deci suportă uşor captivitatea în acvariu, fapt pentru care este recomandat începătorilor în ve-jerea popularii acvariilor cu un amestec de specii indigene de apă dulce Sînt adevărate podoabe ale acvariilor, în special exemplad:\Electronica\rele aurii (xantoristice) Ţara de baştină a linului este Europa centrală, dar se întîl-neşte în cea mai mare parte a acestui continent, exceptînd partea 159' nordică a Peninsulei Scandinave şi Scoţia La noi se pescuieşte în cantităţi mari în Delta Dunării Se mai întîlneşte frecvent în toate bălţile, japşele, braţele moarte din lunca Dunării, precum şi în lunca tuturor rîurilor de şes, ca Oltul, Mureşul, Someşul, Cri-şurile, Şiretul, Prutul, Jiul, Ialomiţa, în multe lacuri, iazuri şi ne-leşteie din interiorul ţării Linul trăieşte aproape exclusiv în ape stătătoare, iar în rîuri apare pe porţiuni cu curs foarte domol, în coturile cu apă liniştită, în braţe moarte etc Preferă apele stătătoare cu fundul mîlos, bo-•gate în vegetaţie subacvatică Este o specie sedentară Se recud:\Electronica\noaşte foarte uşor după aspectul exterior şi după corpul său acod:\Electronica\perit cu un strat gros de mucus, cu rol protector Linul are corpul comprimat lateral, ochii mici, botul obtuz, gura mică, terminală, uşor oblică, buzele groase, mustăţile scurte, înotătoarele dorsală, anală, pectorale şi ventrale sînt rotunjite Caudala este mai puţin scobită Solzii sînt mici, iar linia laterală completă şi foarte vizid:\Electronica\bilă, în mod obişnuit atinge lungimea de 25—30 cm Pentru acvarii se recomandă exemplare de 5—8 cm lungime Corpul are o culoare •galbenă-ruginie, spatele este măsliniu, uneori negru, iar ventrala mai deschisă, galbenă Irisul este roşu înotătoarele sînt cenuşii-lumurii, uneori cu reflexe violacee Reproducerea linului în condiţii de acvariu a fost puţin stud:\Electronica\diată Experienţa şi datele ştiinţifice culese pînă in prezent arată că în acvariu se pot crea condiţii pentru reproducerea acestui peşte Linul atinge maturitatea sexuală la 3—4 ani, iar perioada de red:\Electronica\producere este ceva mai tardivă decît la multe alte specii din fad:\Electronica\milia Cyprinidae Ea are loc începînd de la sfîrşitul lunii mai şi pînă la sfîrşitul lui iunie, uneori se prelungeşte pînă în prima parte a lunii iulie Linul îşi depune icrele la o temperatură a apei de 19—20°C Icrele sînt mici, cu un diametru de 1,9 mm, de culoare verzuie Femela depune între 300 000—900 000 de icre, în funcţie de greutatea corpului La o temperatură relativ ridicată a apei, de circa 20°C, după 3—3'/2 zile eclozează larvele, care măsoară 4,2—4,5 mm La început alevinii nu au înotătoare pectorale ; capul lor este îndoit pe sacul vitelin ; ochii prezintă numai urme de pigd:\Electronica\ment Timp de l—2 zile larvele sînt suspendate pe plante La 5 zile după eclozare apare reţeaua vasculară Sacul vitelin dispare abia după 17 zile, cînd alevinii trec la o hrănire activă Ei consoimă la început infuzori, apoi zooplancton Adulţii se hrănesc cu larve de Chifonomus, cu crustacee, moluşte, particule de plante acvatice, detritus etc în natură, în timpul iernii linul nu se hrăneşte, în acd:\Electronica\variu însă, alimentaţia lui trebuie continuată 160 Linul are o importantă economică destul de mare (se pescud:\Electronica\iesc anual circa 800000 kg) Este „omnivor" El nu trebuie să lipd:\Electronica\sească din acvarii Ca plante în asemenea acvarii vom sădi My-rîophyllu m, Marsilia, Vaîlssneria, Fontinaîis şi CeratophyUum Ved:\Electronica\getaţia trebuie aranjată estetic în aşa fel încît să asigure peştilor spaţiul corespunzător de înot De menţionat că linului îi place să scurme nisipul din acvariu, de aceea plantele vor fi sădite în ghivece Linul este preferat în special de către acvarofilii începători, deoarece este un peşte puţin pretenţios şi foarte uşor adaptabil la condiţiile din acvariu Văduvită (Leuciscus idus Linne, 1758) este un peşte mai pretenţios decît caracuda, linul sau carasul La noi în ţară poate fi întîlnită în tot cursul Dunării, în bălţile din luncă, în Razelm şi in special în cursul inferior al Someşului, Crişurilor, Mureşului, Begăi, Timişului, Carasului, Oltului, Argeşului, lalomiţei, Şiretului şi Prutului Deşi anual se pescuiesc doar pînă la 200 000 kg de văd:\Electronica\duvită, totuşi acest peşte prezintă importanţă economică, deoad:\Electronica\rece are o carne gustoasă Văduvită este un peşte de apă curgăd:\Electronica\toare, de aceea în acvariu i se vor asigura condiţii mai bune decît speciilor descrise anterior, care sînt originare din apele stătătoare Cu ocazia primelor viituri ea intră din Dunăre în bălţi, iar după scăderea apelor revine în Dunăre, deci este un peşte semimigrator în mediul natural creşte pînă la 25—30 cm lungime, uneori chiar pînă la 40 cm Pentru acvarii se recomandă însă exemplare mici, de G—10 cm lungime, în funcţie de volumul bazinului, în acvarii mari, cu un volum de sute de litri de apă, se pot creşte şi exemd:\Electronica\plare de peste 10 cm lungime Acest peşte are un colorit atrăgător Partea dorsală este ce-nuşie-verzuie sau albăstruie, cu luciu auriu Laturile sînt argintii cu reflexe albăstrui, faţa ventrală este albă Dorsala şi caudala sînt cenuşii-violete, iar pectoralele, ventralele şi îndeosebi anala roşcate Irisul este auriu Văduvită atinge maturitatea sexuală la vîrsta de 4—5 ani, rar la 3 ani în mediul natural se reproduce în martie-aprilie (la început), la o temperatură a apei de 8°C în această perioadă masd:\Electronica\culii îmbracă haina nupţială : coloritul lor devine mai vioi, capul şi operculii capătă nuanţe aurii Pe spatele masculilor apar butoni nupţiali mici, de culoare galbenă O femelă depune circa 80 000— 100000 de icre cu un diametru de 1,2—1,6 mm La o temperatură de 8—10°C, eclozarea icrelor are loc după 9—10 zile Larva recent eclozată are o lungime de 5—6 mm, cu un sac vitelin alungit La 161 H — Acvariu început are numai pectoralele, dar după 12 ore, cînd larva mă-—8 mm lungime, apare şi caudala Corpul se pigmentează 4 zile după eclozare (Ec Popescu) în mediul natural, hrana vaduviţei este variată : ea se hrăneşte cu diatomee, resturi veged:\Electronica\tale, fito- şi zooplancton, larve de chironomide, tricoptere, moluşte, gasteropode mici, oligochete etc Deci pentru acvarişti acest „med:\Electronica\niu" larg uşurează procurarea hranei Văduvită preferă apa curată, mai puţin dură, cu pH-ul în jur de 7, cu conţinut bogat în oxigen şi cu o primenire mai rapidă în acvariul destinat acestui peşte se vor sădi : ValHsneria, My no-phyllum, Fontinalis, Cemtophyîlum Văduvită este un peşte vioi, mobil şi dă un aspect frumos acvariului, în special celui populat cu mai multe specii de apă dulce Văduvită aurie (Leuciscus idus var auratus) este o varietate de cultură a speciei Leuciscus j'dus obţinută printr-o sed:\Electronica\lecţie îndelungată în R D Germană, Uniunea Sovietică şi R S Ced:\Electronica\hoslovacă Această varietate a fost creată în special cu scopul popularii lacurilor şi bazinelor decorative din parcuri şi grădini publice, iar ulterior a trecut şi în acvarii, într-adevăr, văduvită aurie saur cum se mai numeşte, orfa, este un peşte decorativ, dad:\Electronica\torită coloritului ei foarte frumos, roşcat-auriu, care rivalizează cu cel al caraşilor aurii Spatele acestui peşte este de culoare roşie-aurie intensă, care spre partea ventrală trece treptat în ar-gintiu-albicios Solzii au un luciu puternic, parcă ar fi acoperiţi cu lac Ochii sînt de multe ori proeminenţi, cu irisul galben Văduvită aurie se simte bine în acvariu Mănîncă cu multă poftă, iar cînd este flămîndă şi nu are hrană sare din acvariu Pend:\Electronica\tru a preveni această situaţie, acvariul trebuie să fie acoperit cu geam de sticlă Acest peşte atinge maturitatea sexuală la vîrsta de 3—4 ani In bazinele şi lacurile din grădini publice se reproduce fără nici o dificultate De asemenea, se pare că se reproduce şi în acvariu, dar despre această problemă s-a scris puţin în literatura de specialitate Se recomandă atît pentru acvariile particulare, cit şi pentru cele publice, populate cu mai multe specii B o ar ţ a (Rhodeus sericeus amarus Bloch, 1782) poate fi considerată ca unul dintre cei mai apreciaţi peşti indigeni de acd:\Electronica\variu datorită faptului că este o specie nepretenţioasă şi foarte frumoasă Această specie este căutată de acvarofili pentru modul său interesant de reproducere Deşi majoritatea manualelor străine de acvaristică evită să trateze speciile indigene, totuşi nu există carte în care boarta să nu fie descrisă, într-adevăr, datorită coloritului ei splendid, în spe- 162 cial în perioada de reproducere, boarta rivalizează cu cele mai frumoase specii ornamentale din apele tropicale în ţara noastră, boarta poate fi întîlnită în lunca tuturor rîu-rilor, în zona lor de şes şi colinară, exclusiv în ape dulci Preferă apele stătătoare sau lent curgătoare, braţele laterale sau moarte ale rîurilor, canalele, lacurile de şes sau de deal, iazurile şi he-leşteiele, dar poate fi văzută adesea şi în rîurile tumultoase în care se întîlnesc lamelibranhiatele Unio şi Anodonfa, deoarece răspând:\Electronica\direa boartei este legată de prezenta acestor scoici de apă dulce Corpul acestui peşte este înalt şi mult comprimat lateral, înălţimea corpului formînd 30—40% din lungimea sa, fără caudala Capul peştelui este şi el comprimat lateral Boarta are gura mică, semilunară, subterminală, cu buze subţiri Solzii sînt mari, mai mult înalţi decît lungi, cu excepţia celor de pe pectorală şi de pe istm care sînt ceva mai mici Linia laterală este scurtă, nedepăşind capătul posterior al înotătoarei pectorale Dimensiunile obişnuite ale adulţilor variază între 38 şi 72 mm (lungimea totală), iar în cazuri excepţionale creşte pînă la 95 mm (Lânyi, Wiesinger) Coloritul acestui peştişor este frumos, în special în perioada prenupţială şi în timpul reproducerii, cînd îmbracă o adevărată haină nupţială, care irizează în toate culorile curcubeului Au acest colorit vioi în special masculii Partea dorsală a corpului şi capului este cenuşie-gălbuie, uneori rozacee, altă dată bătînd în verzui sau violaceu Flancurile sînt albe, fără luciu metalic, înotătoarea dorsală şi caudala sînt cenuşii, celelalte bat în roşu sau roz în lungul jumătăţii posterioare a corpului şi a pedunculului caudal se observă o dungă verzuie foarte evidentă, în perioada de repro-t ducere, coloritul masculului devine mai vioi, Operculul şi partea anterioară a jumătăţii dorsale a corpului capătă o culoare violetă sau albăstruie, pieptul şi partea anterioară a abdomenului sînt portocalii, roz sau roşu-carmin Dunga longitudinală de pe corp se colorează în verde ca smaraldul, anala în roşu în această ped:\Electronica\rioadă, masculul este o adevărată podoabă Reproducerea boartei este unică în lumea peştilor Acest act se poate observa foarte uşor şi în acvariu, în lucrările de speciad:\Electronica\litate se arată că în anul 1787, Cavolini, care a studiat anatomia lamelibranhiatelor, a descoperit icre de peşti în cavitatea branhială a acestor scoici Ceva mai tîrziu şi Siebold a găsit în cavitatea pa-leală a scoicii de baltă (Unio pectomm) icre de peşte, pe care de-terminîndu-le a constatat că sînt de boarţă Această constatare a fost confirmată ulterior şi de Krauss şi Noii 163 Cum ajung icrele de boartă în branhiile acestui peşte? Re producerea are loc în aprilie-august, în această perioadă, comd:\Electronica\portarea peştilor se schimbă, pe măsură ce se apropie timpul depunerii icrelor Masculii, care treptat îşi îmbracă haina nupţială, încep să urmărească şi să alerge după femele, care în această ped:\Electronica\rioadă au o papilă genitală alungită sub forma unui ovopozitor lung de 40—60 mm Ele îşi păstrează coloritul mat şi în această perioadă cu excepţia ovopozitorului care devine portocaliu şi se alungeşte, ajungînd să depăşească cu mult baza caudalei După terminarea jocului prenuptial masculul urmăreşte femela cu multă insistenţă în acvariu {ca şi în mediul natural), pînă cînd aceasta se opreşte deasupra unei scoici mari, bine dezvoltate Aici pered:\Electronica\chea de boarţe, stînd cu capul în jos, tatonează un timp scoica, apoi femela introduce ovopozitorul în cavitatea branhială a scoicii şi îşi depune icrele între lamelele acesteia După depunerea primei porţii de icre, femela îşi scoate ovopozitorul, iar masculul se aşază deasupra scoicii, foarte aproape de ea şi cît poate mai repede fed:\Electronica\cundează cu laptii săi icrele Numărul icrelor depuse într-o porţie este de 8—14 Porţiile se succed la interval de 10—12 zile Icrele au diametrul de 2,5—3 mm Scoica suportă fără supărare această deranjare, rămînînd indiferentă atît la jocul prenuptial al peştilor, cît şi la depunerea icrelor între lamelele branhiale, care o derand:\Electronica\jează oarecum Noii a constatat că în cavitatea branhială a scoicii lamelele nu se închid niciodată perfect şi astfel ovopozitorul poate pătrunde printre ele După observaţiile lui Wunder, ovopozitorul femelei creşte nu numai în prezenta masculului, ci şi a scoicii (reacţia Legerohr) Această creştere are loc datorită hormonilor estrogen şi gonadotrop, care se activizează în prezenta scoicii Segmentarea oului şi dezvoltarea embrionului au loc în cad:\Electronica\vitatea paleală a lamelibranhiatelor Larvele etlozate îşi găsesc adăpost în corpul scoicii, unde se fixează de branhiile gazdei cu ajutorul unor excrescenţe ale sacului vitelin Dezvoltarea icrelor şi a larvelor durează 30—40 de zile Cînd părăsesc cavitatea pad:\Electronica\leală a moluştelor, larvele măsoară 7—8 mm Boartă ajunge la maturitatea sexuală la vîrsta de l an, cînd atinge lungimea de 30—35 mm, fără caudală De menţionat că boartă nu rămîne datoare pentru „chiria" ocazionată de găzduirea icrelor şi a alevinilor, ci ,,plăteşte" ospid:\Electronica\talitatea scoicii Pentru perpetuarea speciei, scoicile produc ouă, din care se dezvoltă nişte larve de forma clopotului, denumite glochidii Acestea, ieşind din corpul scoicii, înoată în apă, pînă ce dau de corpul boartei, de care se fixează cu ajutorul unor an- 164 core (de regulă de solzi sau de înotătoare) Ancorele glochidiilor produc peştelui răniri destul de dureroase Organismul acestuia reacţionează, se apără, eliminînd o secreţie mucilaginoasă, care înveleşte glochidia Timp de 2—3 săptămîni aceasta duce o viată parazitară în interiorul acestui înveliş Ulterior, după ce s-a dezd:\Electronica\voltat complet, glochidia sparge învelişul protector, ajunge în mîlul de pe fundul apei, unde, după un timp oarecare de dezvoltare, se transformă în scoică Iată de ce exemplarele de Unio şi de Ano-donta trebuie îndepărtate din acvariu după ce a avut loc ieşirea larvelor de boartă din cavitatea scoicilor Boartă creşte uşor chiar şi în acvarii mai mici şi mai puţin dotate cu instalaţii tehnice, îi place acvariul cu mult spaţiu liber de înot, dar şi desişul cu plante format din Potamogeton, Cera-tophyUum şi Myriophylîum în mediul natural se hrăneşte cu alge, resturi de plante, detritus şi, ocazional, cu diverse animale măd:\Electronica\runte, în acvariu consumă alge, tubifex, larve de chiromide, dafnii vii, dar şi raci uscaţi Apa din acvariile destinate boartei trebuie să aibă o temperatură de 16—20°C şi să fie luminată Acest peşte interesant şi frumos al ihtiofaunei tării noastre nu trebuie să lipsească din nici un fel de acvariu Porcuşorul (Gobio gobio obtusirostris Valenciennes, 1884), ca şi boarţa, poate fi considerat peştele acvaristului înced:\Electronica\pător, deoarece nu este pretenţios, adaptîndu-se uşor la mediul artificial din acvariu Este un peşte vioi, destul de atrăgător ca exterior, motive pentru care este agreat chiar şi de acvarofilii mai vechi Porcuşorul se găseşte în bazinul hidrografic al Dunării şi Nisd:\Electronica\trului, apa natală fiind Isarul (afluent al Dunării de lîngă Munchen) în ţara noastră lipseşte din Dunăre şi din bălţile ei din luncă, dar se găseşte aproape în toate rîurile şi pîraiele Acest peşte are corpul comprimat lateral şi alungit, botul relativ scurt, obtuz, gura semi-lunară, inferioară Ochii sînt mici, depărtaţi şi privesc lateral Musd:\Electronica\tăţile au o lungime variabilă Pectorala şi istmul cu sau fără solzi Porcuşorul creşte pînă la 10—12 cm lungime, foarte rar depăşind 15 cm Coloritul acestui peşte variază, în general, dorsala este ce-nuşie-verzuie întunecată, iar capul şi mai întunecat Pe spate are 7—10 pete mai mici, iar pe laturi 7—10 pete întunecate rod:\Electronica\tunde Deasupra liniei laterale se pot vedea cinci dungi longitud:\Electronica\dinale brune-negricioase Solzii liniei laterale sînt înconjuraţi cu negru şi cu două pete brune, una sus şi alta jos Fata ventrală este albă-gălbuie înotătoarele sînt incolore Pe radiile dorsale se găd:\Electronica\sesc trei şiruri de pete negricioase, pe cele ale caudalei patru, 165 iar pe radiile celorlalte înotătoare numai rareori se observă nişte pete foarte palide (Bănărescu) Populaţiile care trăiesc în porţiud:\Electronica\nile superioare ale nurilor au corpul mai alungit decît cele lim-nofile Ecologia porcuşorului este destul de studiată, deşi în tara noastră această specie nu are o importanţă economică Preferă rîuri încete sau lent curgătoare, cu fund mîlos dar avînd şi pietre, printre care porcuşorul îşi găseşte ascunziş, îi place în general partea montană a rîurilor mari Trăieşte şi în bălţi sau iazuri care au legătură cu vreun rîu Porcuşorul se hrăneşte cu larve de insecte acvatice (ca, de exemplu, cu efemeroptere, tricoptere, culicide), cu amfipode, viermi, moluşte, resturi vegetale şi detritus organic de pe fundul apelor Exemplarele care urmează să fie crescute în acvariu trebuie capturate toamna tîrziu sau chiar iarna Apa acvariului (cu un pH în jur de 7) va fi curată şi bine filtrată Reproducerea poate să aibă loc în bazine cu o coloană a apei de 20—25 cm, iar icrele sînt ded:\Electronica\puse pe pietrişul de pe fundul bazinului Hrana constă din viermi şi larve de Chironomus Temperatura apei din acvariu trebuie mend:\Electronica\ţinută între 14 şi Î8°C Plantele care se recomandă sînt : Niteîîa, Chara, Myriophyllum, Fontinalis, Plevuşcă (Leucaspius deîineatus Haeckel, 1843) este un peşte de taîie mică, pe care acvariştii mai tineri şi începători îl procură uşor, deoarece se întîlneşte în foarte multe ape Creşte în general pînă la 6—7 cm lungime, mai rar 9 cm Acest peşte are corpul alungit, capul comprimat lateral, frund:\Electronica\tea Iată, gura oblică, aproape superioară Linia laterală este incomd:\Electronica\pletă, uneori cu mici întreruperi Solzii sînt mari şi cad uşor Trăd:\Electronica\ieşte în bălţi şi lacuri In rîuri se găseşte în porţiunile cu curs mai domol şi în coturile cu apă înceată Nu trăieşte în rîurile mai mari şi nu suportă apa salmastră Plevuşcă are spatele cenuşiu bătînd în albastru sau albas-tru-verzui şi flancurile argintii cu luciu metalic foarte puternic La lumină sclipeşte foarte frumos Se reproduce în mai-iulie la o temperatură a apei de 15—18°C Icrele sînt cleioase şi se lipesc de plante Eclozarea larvelor are loc după 3—4 zile, la o temperatură de 20°C şi în 5—6 zile, la o temperatură de 18°C A doua zi după eclozare sacul vitelin se red:\Electronica\soarbe, vezica se umple cu aer, iar larvele încep să înoate şi să se hrănească activ, deoarece gura — care are o poziţie terminală — este deja formată La zece zile după eclozare, gura capătă o pozid:\Electronica\ţie superioară şi apar primele radii în caudală La 19 zile, toate 166 radiile înotătoarelor perechi sînt formate, iar la 36 zile apar rad:\Electronica\diile înotătoarelor nepare, dar solzii încă lipsesc, în apele naturale, hrana constă din crustacee planctonice şi insecte, dar nu numai acd:\Electronica\vatice, ci şi terestre care cad pe suprafaţa apei Plevuşcă este relativ uşor de ţinut în acvariu şi nu cere o înd:\Electronica\grijire atentă şi permanentă Trebuie doar să avem în vedere că ea sare de multe ori din acvariu, fapt pentru care acesta se va acod:\Electronica\peri în permanenţă Prinderea exemplarelor care urmează să fie crescute în acvariu se va face iarna Pentru reproducerea acestui peşte este necesar un acvariu mic, de 25—30 1 Femela îşi lipeşte icrele de tulpinile plantelor, de aceea se recomandă sădirea urmăd:\Electronica\toarelor specii : Sagittaria, Vallisneria, Cryptocoryne, Bacopa în timpul incubaţiei, masculul mişcă apa din jurul icrelor cu ajutorul înotătoarelor, pentru a le oxigena Este interesant că plevuştele curăţă tulpinile plantelor din acvariu de microorganisme şi de alge, în vederea depunerii icrelor, care se lipesc în şiraguri, una după alta pe plante Larvele recent eclozate sînt plăpînde şi trebuie hrănite cu infuzori sau cu o hrană similară foarte măruntă Peştele adult consumă alge, rîme, Tubifex etc Roş io ar a (Scardinius erythrophthalmus Linne, 1758), cu înotătoarele ei roşii, este un peşte aspectuos, fapt pentru care mulţi îl cresc în bazine cu specii indigene Acest ciprinid are corpul comprimat lateral, gura mică, terd:\Electronica\minală, puţin oblică în sus, botul obtuz Spatele şi abdomenul din faţa înotătoarelor ventrale sînt rotunjite, între înotătoarele vend:\Electronica\trale şi anală abdomenul este comprimat lateral, formînd o carenă acoperită de solzi îndoiţi La mijloc Caudală este adînc scobită, cu lobi egali Pectoralele sînt ascuţite Solzii, fixaţi puternic, se întind şi pe istm Linia laterală este completă Obişnuit, atinge 20—25 cm, dar în acvarii se recomandă numai exemplare mici, pînă la 6—8 cm lungime Roşioara are un colorit destul de frumos Dorsala este albăs-truie-închisă, bătînd în verde, uneori în cafeniu sau chiar în negru Flancurile sînt argintii cu luciu metalic, ochiul este auriu, cu o pată roşie foarte vizibilă (de aici şi denumirea latină), înotătoarele caudală, anală şi ventralele sînt albicioase sau cenuşii la bază şi de un roşu foarte intens la vîrf înotătoarele pectorale au puţin roşu la vîrf, dorsala este cenuşie, bătînd uşor în roşu în timpul reproducerii se manifestă fenomenul de dimorfism sexual, cînd coloritul la masculi se intensifică şi apar erupţii mărunte de tuberd:\Electronica\culi nupţiali 167 Roşioara trăieşte în apele stătătoare dulci, uneori chiar şi în cele slab salmastre Se întîlneşte în multe ape stagnante, în bălţi şi în braţe moarte O găsim şi în nuri, unde se localizează în co-turile cu apă înceată, braţele laterale etc Reproducerea are loc exclusiv în apă stătătoare, în perioada aprilie-iunie, la o temped:\Electronica\ratură a apei de 18—19°C O femelă depune pînă la 200000 de icre, care după fecundare se lipesc de vegetaţia subacvatică Ele sînt de culoare roşcată, cu un diametru de 1,2—1,4 mm La o temd:\Electronica\peratură a apei de 20°C eclozarea are loc după 4—4l/2 zile de la fecundare Alevinul recent ieşit din icre măsoară 4,5 mm lungime Capul este puţin îndoit în jos, iar sacul vitelin alungit Gura este inferioară După resorbţia totală a sacului vitelin alevinii se hrăd:\Electronica\nesc cu zooplan'Cton, iar exemplarele mai marir cu alge şi particule de vegetaţie Ocazional consumă larve de ţînţari şi rîme Acva-riştii au observat că dacă după reproducere roşioarele nu sînt scoase din acvariu, ele îşi mănîncă propriile icre depuse pe plante Roşioara preferă o apă cu pH în jur de 7 Apa trebuie să fie bine aerisită şi filtrată, cu un conţinut aproximativ constant în oxigen Temperatura apei va trebui să fie între 14 şi 18°C, iar în perioada reproducerii, de 20°C Ca plante se recomandă Vallis-neria, Saglttaria, Cryptocoryne, Chara şi Nitella Roşioara poate fi crescută şi în bazine amenajate în aer liber, în parcuri şi în grăd:\Electronica\dini publice Babuşca (Rutilus rutilas carpathorossicus Vladykov, 1930) este un peşte puţin mai pretenţios decît speciile precedente (ple^ vuşca, roşioara etc ) faţă de condiţiile de mediu din acvariu şi în special faţă de conţinutul apei în oxigen Această specie are o importanţă destul de mare nu numai în economia piscicolă a ţării noastre, ci şi în acvaristică Datorită înotătoarelor sale frumoase, roşcate, babuşca este un peşte care atrage atenţia spectatorului Acest peşte este bine cunoscut în ţara noastră El are corpul comprimat lateral, botul scurt, gura terminală, orizontală Pectorad:\Electronica\lele sînt rotunjite, ventralele puţin ascuţite, caudala adînc scobită Linia laterală este uşor curbată Babuşca creşte pînă la 30 cm lungime, dar în mod obişnuit măsoară 12—19 cm Atinge maturid:\Electronica\tatea sexuală chiar de la lungimea de 9—10 cm Exemplarele din ape curgătoare au corpul mai alungit decît cele din ape stătătoare Aripioara dorsală a peştelui este cenuşie, bătînd în verzui sau în albăstrui, iar laturile îi sînt albe, cu un luciu metalic mai 168 mat înotătoarele au o culoare roşie sau portocalie Irisul este roşu-portocaliu Multe exemplare au vîrful pectoralelor şi al ventrad:\Electronica\lelor fumuriu Acest peşte trăieşte în ape dulci sau uşor salmastre fie stăd:\Electronica\tătoare, fie lent curgătoare, îl găsim în unele bălţi din lunca inund:\Electronica\dabilă a rîurilor, în lacuri şi iazuri, în rîuri se localizează în braţele laterale, moarte, în coturile cu apă înceată şi cu fund mîlos Lipd:\Electronica\seşte din bălţile cu multă vegetaţie aflată în descompunere Reproducerea acestei specii are loc în aprilie şi în prima jud:\Electronica\mătate a lunii mai, la o temperatură de 12—14°C în preajma red:\Electronica\producerii, peştii care au vîrsta de cel puţin 2 ani se aglomerează în cîrduri şi populează terenurile proaspăt inundate Depunerea icrelor are loc la adîncimi de 10—15 cm Diametrul icrelor este de 2,1 mm La o temperatură de 12—14°C eclozarea are loc după 9—12 zile, iar la 10—11°C, după 15—16 zile In momentul eclod:\Electronica\ziunii alevinii măsoară 6—6,5 mm lungime, au gura inferioară şi sacul vitelin alungit După două zile, gura devine terminală şi ved:\Electronica\zica se umple cu aer După resorbţia sacului vitelin, alevinii încep să înoate şi trec la nutriţia activă (A Popescu-Gorj) O femelă mai mică depune 5 000—20 000 de icre, iar una de 4—5 ani, circa 150 000 de icre Babuşca este un peşte ,,omnivor", ceea ce uşurează mult prod:\Electronica\curarea hranei Consumă resturi de plante superioare, alge, precum şi larve de insecte, oligochete, gasteropode Numai ocazional se hrăneşte cu plancton La popularea acvariului trebuie să avem în vedere că babuşca este un peşte paşnic Apa din acvariu trebuie bine aerisită şi fild:\Electronica\trată şi să aibă un pH în jur de 7 în acvariul destinat acestui peşte se vor planta : Valîisneria, Sagittaria, Crypfocoryne, NifeJ/a şi Chara Boişteanul (Phoxinus phoxinus Linne, 1758) Acest ci-prinid de talie mică are un aspect foarte decorativ Frumuseţea lui şi în special coloritul masculilor au atras de mult atenţia acva-riştilor în ţara noastră boişteanul trăieşte în toate rîurile care izvod:\Electronica\răsc din munţi, dar se întîlneşte şi în unele pîraie ce izvorăsc din regiunea dealurilor Procurarea pentru acvariu a acestei specii nu este deci o problemă, puţind fi pescuită uşor din orice rîu Nu trăieşte în apele aflate în aval de zona păstrăvului, adică în aval de zonele de munte Boişteanul are corpul alungit, gros, aproape cilindric, gura rnică, pedunculul caudal relativ lung şi comprimat lateral Linia 169 laterală este incompletă, cu mai multe întreruperi El măsoară doar 8—9 cm, rareori depăşind 14,5 cm în Lacul Roşu (Bănărescu, Popescu-Gorj) Boişteanul are un colorit frumos Spatele şi cea mai mare parte a laturilor sînt cenuşii-întunecate sau verzui, uneori aproape negre, însă întotdeauna au un luciu auriu Partea ventrală este albă sau gălbuie Pe flancuri se văd un mare număr de pete întunecate, uneori negre intens, care în multe cazuri se contopesc într-o singură dungă longitudinală, în perioada de reproducere, cud:\Electronica\loarea masculilor devine neagră, partea ventrală portocalie sau uneori roşiatică, iar spatele verde ca smaraldul, înotătoarele sînt incolore, dar baza acestora bate în portocaliu, în această perioadă la ambele sexe apar pe cap tuberculi nupţiali, care la masculi sînt mai pronunţaţi Coloritul splendid al masculilor din epoca de red:\Electronica\producere dispare repede dacă aceştia sînt scoşi din apă Boişteanul este unicul ciprinid din ţara noastră care trăieşte în cursul superior al rîurilor, adică în apele de munte şi de deal Nu ajunge în lacurile alpine de origine glaciară Se întîlneşte şi în cursul principal al nurilor, în apă mai rapidă, dar preferă brad:\Electronica\ţele laterale, cu un curs mai încet şi năpădite de vegetaţie, îi plac şi pîraiele cu fundul pietros, nisipos şi cu puţin mîl Totdeauna se grupează în cîrduri mari S-a observat că indivizi de diferite talii se adună deseori în cîrduri diferenţiate pe grupe de vîrstă Acest peşte atinge maturitatea sexuală la vîrstă de 2 ani (mai rar la l an), iar longevitatea lui este 5—6 ani Reproducerea boî-şteanului are loc din aprilie pînă în iunie, uneori chiar în iulie în condiţii naturale, o femelă depune pe fundul pietros al apelor circa 800—1 000 de icre Hrana boişteanului constă din diferite larve, moluşte mici, insecte, rîme etc Ocazional mănîncă şi icre de păstrăv, dar la rîn-dul său boişteanul serveşte drept hrană pentru păstrăv în comparaţie cu alţi ciprinizi (caras, caracudă, lin etc ), boişteanul este pretenţios faţă de calitatea apei din acvariu Cand:\Electronica\titatea minimă de oxigen trebuie să depăşească 6 mg/1 Apa acva-riului trebuie să fie cristalină, curată, bine filtrată şi bine aerisită, cu pH-ul în jur de 7 şi cu o temperatură de 12—16°C Dacă temd:\Electronica\peratura apei se ridică la peste 18—19°C sau dacă-i lipseşte hrana, boişteanul sare din bazin Iată de ce acvariul trebuie să fie acod:\Electronica\perit în permanenţă cu un geam de sticlă Acest peşte este vioi, mobil şi mîncăcios în acvariu poate fi hrănit cu plancton, iar la vîrste mai mari cu tubi, grindal, rîme mici şi chiar cu larve de Chironomus 170 Boişteanul se reproduce uşor în acvariu, la o temperatură a apei de 18—19°C, depunîndu-şi icrele pe pietre şi pe plante In acvariu putem planta Fontinalîs, CeratophyUum, Vallisneria, My-tiophylîum, Chara şi Nitella Familia Gobiidae Moaca de brădiş (Proterorhinus marmoratus Pallas, 1811) este un peşte frumos, decorativ, dar puţin răspîndit în rîn-durile amatorilor de peşti indigeni Datorită coloritului, formei ind:\Electronica\teresante şi în special adaptabilităţii la viaţa în acvariu, precum şi taliei mici, moaca de brădiş este din ce în ce mai apreciată şi mai răspîndîtă în rîndurile acvariştilor Acest peşte are capul relativ mare, comprimat lateral, gura terminală, buzele groase, ochii mici şi ovali Ceafa este bombată, botul scurt şi gros Cele două dorsale se ating Pectoralele sînt lungi, ventuza ventrală, alungită, solzii mari, cu excepţia celor de pe piept care sînt mărunţi Moaca de brădiş măsoară 6—7 cm în apele dulci şi ceva mai mult în mare Este brună-cenuşie sau brună-gălbuie Are faţa vend:\Electronica\trală albă-gălbuie, flancurile cu cinci benzi transversale castanii sau cafenii, care uneori sînt net delimitate şi foarte evidente, ald:\Electronica\teori fragmentate în mai multe pete neregulate (de aici denumirea de marmoratus} Pe cap se observă nişte pete întunecate, înotăd:\Electronica\toarele dorsale, anală, caudală şi pectorale sînt cenuşii cu dungi castanii-roşcate Ventrala este cenuşie, în perioada de reprodud:\Electronica\cere, coloritul masculilor devine mai gălbui La noi în ţară moaca de brădiş se întîlneşte pe tot litoralul Mării Negre, în Razelm, în toate lacurile litorale şi în mai multe lacuri şi bălţi din lunca Dunării în natură această specie trăieşte nu numai în mare şi în apele salmastre, ci şi în apele dulci, în acvariu nu este prea pretenţioasă, deşi preferă o apă aerisită, filtrată, cu pH uşor variabil în jurul cifrei 7 Temperatura apei trebuie să fie de 12—16°C îi place acd:\Electronica\variul cu fund nisipos, chiar mîlos şi cu multă vegetaţie, în natură se hrăneşte cu crustacee şi insecte mici de apă şi cu larvele lor ALŢI PEŞTI DE APĂ DULCE ÎN ACVARIU în cele arătate pînă acum au fost enumerate speciile de peşti care se pretează pentru creşterea în acvarii mici, în condiţiile din locuinţele noastre Apele sînt însă populate şi cu alte specii, care 171 nu pot fi crescute în acvarii mici de cameră Acestor specii le trebuie bazine mari, cu un volum de sute de litri de apă, instalaţii speciale pentru primenirea permanentă a apei, filtre şi aeratoare de mare capacitate şi, în sfîrşit, un spaţiu mare Astfel de acvarii sau de bazine mari pot fi amenajate în şcoli, case de pionieri, în laboratoarele cercurilor de biologie sau de zoologie, în laboratoarele diferitelor institute de cercetări etc în acvariile mari putem crea diferite asociaţii de peşti indid:\Electronica\geni şi chiar se recomandă ca pentru popularizarea şi studierea faunei piscicole a ţării noastre să fie amenajate acvarii de acest tip, populate cu un amestec de specii La popularea acestor bazine mari se vor avea în vedere diferite ,,reţete" sau diferite tematici Astfel, putem popula un acvariu cu specii de peşti dulcicoli sau cu peşti marini Deosebim acvarii cu peşti răpitori şi acvarii cu peşti paşnici Există şi acvarii populate cu amestec de peşti paşd:\Electronica\nici şi răpitori Orice tip de acvariu am proiecta, factorul principal care ded:\Electronica\termină ca aceste bazine să fie amenajate în localuri speciale şi nu în locuinţele noastre rămîne cel tehnic, bazat pe cunoaşterea biod:\Electronica\logiei speciilor respective Unii peşti, ca de exemplu ştiuca, mreana, şalăul, cega, bibanul etc , care sînt foarte decorativi în acvarii mari, pretind condiţii speciale, ca de exemplu : curent permanent de apă, aerarea şi filtrarea abundentă a apei, volum mare, de sute de metri cubi Aceste condiţii nu pot fi create în acvarii mici în principiu, aproape toţi peştii indigeni pot fi ţinuţi şi cresd:\Electronica\cuţi în aceste acvarii dacă li se creează condiţii optime de trai şi dacă sînt îngrijiţi şi hrăniţi în mod corespunzător Desigur, în aceste bazine nu vom putea ţine decît exemplare relativ mici Peşti de foarte mari dimensiuni vom găsi numai în acvarii publice, ca de exemplu în cel de la Constanţa în cele ce urmează vom enumera cîteva specii care se cresc în aceste acvarii Familia Acipenseridae Cega (Acipenser mthenus, Linne, 1758) este un reprezend:\Electronica\tant relativ mic al familiei sturionilor (denumirea franceză a aci-penseridelor) care, datorită dimensiunilor şi plasticităţii sale, sud:\Electronica\portă mai uşor captivitatea în acvariu decît restul speciilor din această familie Se recunoaşte uşor după forma sa caracteristică, după rostrul ascuţit, după prezenţa scuturilor dorsale, laterale şi ventrale Are 172 •gura transversală şi mustăţile rotunde Partea dorsală este cenuşie sau brună, bătînd puţin în verde Scuturile laterale şi ventrale sînt albicioase, iar partea ventrală, gălbuîe-albicioasă, uneori rozacee Anala şi ventralele sînt roşcate, celelalte înotătoare cenuşii, în mod obişnuit acest peşte măsoară 50—70 cm lungime, uneori şi mai mult Pentru acvariu vom procura însă exemplare cît mai mici, de circa 15—20 cm lungime Cega este o specie de apă dulce, deci la umplerea acvariu-lui se va ţine seama de această trăsătură Fundul bazinului trebuie să fie acoperit cu pietriş şi cu nisip grosier bine spălat Ca plante sînt necesare aceleaşi specii ca şi în cazul crapului, văduviţei sau carasului Apa trebuie bine aerisită şi filtrată ; ea va avea o temd:\Electronica\peratură de 14—18°C Dacă ne procurăm alevini sau puiet de cegă dintr-o crescătorie sturionicolă, la început aceştia vor fi hrăniţi cu micro şi grindal, apoi treptat se va trece la administrarea de Tubilex şi £nchyfraeus Puii alimentaţi cu această hrană se vor dezvolta rapid Dacă avem posibilitatea, putem procura dintr-o crescătorie sturionicolă şi alte specii de Acipenseridae, care pot fi ţinute în-tr-un bazin comun cu cega Acestea sînt: morunul Haso huso ^Linne, 1758), nisetrul Acipenser guldenstaedtî colchicus (Marti, 1940) şi păstruga Acipenser stelîatus (Pallas, 1771) De menţionat că bazinele se vor popula numai cu pui sau cu exemplare mici, de 10—20 cm, exemplare mari putîndu-se creşte doar în acvarii pud:\Electronica\blice mari Familia Cyprinidae M o i o a g a (Barbus meridionalis pefeny^Haeckel, 1847) este un peşte care trăieşte exclusiv în rîurile şi piraiele din regiunea de munte, unde apele au un curs rapid şi fundul pietros Cu toate acestea, ea are o plasticitate remarcabilă, deoarece se acomodează relativ uşor la condiţiile de acvariu, unde se poate chiar şi red:\Electronica\produce Moioaga sau mreana vînătă se deosebeşte de specia Barbas barbus (mreana) prin ultima radie a înotătoarei dorsale, care este neosificată, nezîmţată, deci flexibilă Desigur, diferă şi ca exterior avînd un colorit caracteristic Buzele moioagei sînt mult mai cărd:\Electronica\noase şi mai dezvoltate decît ale mreanei comune Moioaga are spinarea brună-ruginie închisă, cu unele pete mai întunecate şi altele mai deschise Laturile sînt galbene-ruginii cu pete, faţa ventrală gălbuie-deschis Pe dorsală şi caudală se 173 observă nişte pete mai mari Celelalte înotătoare sînt galbene, ca şi mustăţile Măsoară 18—22 cm, rar 28 cm (St Gyurk6) Reproducerea acestei specii are loc de obicei în lunile mai-iunie, dar uneori se prelungeşte pînă la sfîrşitul verii Se hrăneşte cu nevertebrate acvatice care trăiesc pe fundul apelor de munte, ca de exemplu : Tendipendidae, Ephemeropîerae, Tricopterae, Gam-maridae, Oligochaeîae etc După M Wiesinger, acest peşte trebuie ţinut în acvarii ctt apă bine aerisită şi filtrată, în asociaţie cu boişteanul, porcuşorul şi zvîrluga Ca plante se recomandă tufele de Fontinalis Autorul amintit relatează că într-o zi de sfîrşit de iulie, după ce din motive tehnice două treimi din apa acvariului a fost schimbată cu apă proaspătă, masculii de moioagă au început să fugărească femelele mai dezvoltate, mai mari, după care au mers împreună în cîrduri în bazin Acest înot a fost asemănător cu jocul nupţial din apele naturale al moioagei înainte de reproducere După un timp peştii au ocolit tufele de Fontinalis şi s-au oprit pe o porţiune lipsită de plante, unde o femelă şi-a încovoiat corpul în formă de arc, în aşa fel încît p ap i la genitală se afla jos, aproape de pietriş, apoi a început sa tremure După vreo zece mişcări de acest fel ea a dat drumul icrelor pe pietriş Acestea au fost fecundate concomitent de doi masculi După terminarea depunerii icrelor, porcuşori, zvîrlugi şi boişteni au şi început să se ospăteze din ele Moioagă nu-şi cond:\Electronica\sumă propriile ei icre, deoarece după actul nupţial, timp de 4—5 minute, se odihneşte într-un colţ al bazinului, stînd culcată pe o latură Asupra exemplarelor de zvîrluga şi porcuşori icrele de mod:\Electronica\ioagă nu au avut mk:i un efect, în schimb boiştenii (40 exemplare) au murit treptat în decurs de 3—5 zile Wiesinger presupune că icrele de moioagă (ca şi cele de mreana) conţin toxine Creşterea şi în special reproducerea acestei specii prezintă un interes deosebit pentru acvariştii noştri şi ca atare se recod:\Electronica\mandă tuturor amatorilor de specii indigene Mreana (Borbus barbus, Linne, 1758) seamănă ca exterior cu moioagă Ultima radie simplă a dorsalei este osificată şi zimd:\Electronica\ţată puternic în partea sa posterioară Botul mrenei este lungr gura semilunară, inferioară, cu buzele cărnoase Mustăţile au o axă roşie Solzii sînt bine fixaţi, însă inegali ca mărime în diferitele părţi ale corpului (de exemplu pe abdomen şi piept sînt mărunţi) Linia lad:\Electronica\terală se întinde pe mijlocul corpului Mreana creşte mai mare decît moioagă, atingând uneori şi 80—90 cm lungime Obişnuit, mă- 174 soară 25—40 cm Pentru acvarii se recomandă exemplare mici, de 10—15 cm lungime sau, dacă este posibil, puiet sub 10 cm Mreana trăieşte în ape curgătoare, coîinare sau de şes, cu fundul nisipos sau pietros Puietul se întîlneşte mai des în zonele coîinare sau în partea de amonte a zonelor de şes, de unde cod:\Electronica\boară spre aval pe măsură ce creşte Reproducerea acestei specii are loc în iunie-iulie O femelă depune 15000—35000 de icre La o temperatură de 13—20°C, eclozarea larvelor are loc după 8—10 zile Mreana atinge uneori maturitatea sexuală la 3, dar în mod obişnuit la 4—5 ani în mediul natural se hrăneşte cu insecte acvatice şi cu larvele acestora, cu viermi, crustacee, efemeride, plante, de-tritus vegetal, icre de peşte etc Datorită formei frumoase şi în special coloritului, mreana a devenit un peşte îndrăgit de mulţi amatori (în special de acva-rofilii care se ocupă şi cu pescuitul sportiv, deoarece această specie este preferată şi de către undiţari) Ea are spatele de culoare măs-linie-cenuşie, iar laturile galbene Faţa ventrală este albă sau albă-gălfauie murdară, în unele rîuri mreana are corpul mai închis, în altele mai deschis, cu reflexe aurii Dorsala şi caudala au culoarea corpului, iar restul înotătoarelor bat în roşu Mreana preferă apa cu o temperatură de 12—18°C, bine aed:\Electronica\risită şi filtrată Fundul bazinului trebuie să fie acoperit cu pietriş Ca plante se recomandă următoarele : Fontinalis, Nitella, Charar Plodea şi Ceratophyllum Plantele trebuie astfel sădite, încît peştii să aibă suficient spaţiu de înot Se hrănesc cu larve de Chirono-mus, cu rîme şi cu viermi (de făină sau de carne) Familia Percidae Bibanul (Perca îluviatilis Linne, 1758) este mai puţin pretenţios faţă de conţinutul apei din acvariu în oxigen solvit, decît celelalte specii înrudite din această familie Pentru că are o formă frumoasă, un colorit atrăgător şi se procură uşor, bibanul nu a lipsit niciodată din acvariile mai mari, publice sau din cele din şcoli El are corpul relativ înalt şi puţin comprimat lateral Botul este obtuz, gura terminală cu deschidere relativ mare Bibanul are două înotătoare dorsale Operculul se termină cu un ţep gros şi ascuţit Solzii sînt mici pe toată suprafaţa corpului Linia laterală completă Coloritul bibanului atrage atenţia spectatorului Jumătatea superioară a corpului este cenuşie-verzuie, laturile galben-verzui, 175 iar fata ventrală galben deschis De pe partea dorsală a corpului coboară pe laturi 5—9 dungi măslinii, uneori aproape brune, care se pierd spre faţa ventrală, înotătoarele dorsale sînt cenuşii desd:\Electronica\chis, cea din faţă avînd la bază o pată mare neagră foarte vizibilă, înotătoarele pectorale, ventrale şi anala sînt gălbui, dar în perioada de reproducere devin roşcate, Caudala este cenuşie-verzuie, iar irisul galben Bibanul măsoară în mod obişnuit 16—20 cm, dar uneori depăşeşte 30—35 cm (Bănărescu) El trăieşte în ape stătătoare sau în cele cu un curs foarte domol, în bălti şi lacuri cu fund nisipos, nămolos sau argilos stă în vecinătatea vegetaţiei abundente, în rîuri preferă coturile cu curs lin, braţele moarte Trăieşte şi în iazuri, lacuri de acumulare •şi în unele heleştee Reproducerea bibanului a fost studiată de R Teodorescu După acest autor reproducerea are loc în martie-aprilie, la o temperad:\Electronica\tură a apei de 7—8°C Icrele sînt depuse într-o singură porţie, în panglici lungi de 1,5—2 m şi late de 2—3 cm Ele sînt lipite de plante acvatice sau de pietre Diametrul icrelor este de 2—2,5 mm O femelă depune pînă la 200000 icre La temperatura de 3—10°C, dezvoltarea embrionară durează 14—18 zile, iar la 16—20°C, 10—11 xile în momentul eclozării, larvele măsoară 5,2—6 mm ; ele sînt active, înotînd spre suprafaţa sau spre fundul acvariului în această perioadă, corpul larvei este transparent, sacul vitelin prelungit, gura deja formată Treptat, sacul vitelin se resoarbe, apar înotăd:\Electronica\toarele şi solzii, iar la 35—40 de zile puietul seamănă perfect ca formă şi colorit cu părinţii Imediat după resorbţia sacului vitelin, alevinii se hrănesc cu plancton (în special cu zooplancton), pend:\Electronica\tru ca la vîrsta de 30 de zile puietul să devină deja răpitor Puietul se mai hrăneşte şi cu chironomide, viermi, larve de insecte acvad:\Electronica\tice, iar exemplarele adulte se hrănesc exclusiv cu peşti, fiind răd:\Electronica\pitori prin excelentă Iată de ce la popularea acvariului cu biban trebuie să alegem exemplare mult mai mici decît cele apartinînd celorlalte specii din bazin Bibanul suportă foarte bine apa acvariului cu o temperatură egală cu cea a camerei, însă vara ea nu trebuie să se încălzească peste 20°C Apa trebuie bine aerisită, filtrată şi schimbată parţial la anumite intervale Plantele recomandabile sînt: Fontinalis, Ni-teîla, Ceratophyllum şi Elodea Fundul acvariului va fi acoperit cu nisip şi cu puţin pietriş Poate fi asociat cu ghiborţul şi cu şalăul (toate speciile dintr-o singură familie) Mediul cel mai recomand:\Electronica\dabil pentru biban este acvariul-biotop Ghibortul (Acerina cernaa Linne, 1758) poate fi procud:\Electronica\rat tot din ape dulci (sau foarte uşor salmastre), ca de exemplu : bălţi, lacuri, iazuri, bazine de acumulare sau ape lin curgătoare Linia laterală este apropiată de spate Partea dorsală şi flancurile acestui peşte sînt verzi-măslinii, cu pete şi puncte brune (nu are dungi verticale ca bibanul, nici pete negre pe prima dorsală) Pard:\Electronica\tea ventrală este gălbuie Pe dorsală se găsesc 3—4 şiruri de pete brune longitudinale, iar pe caudală 6—8 şiruri transversale Restul înotătoarelor au o culoare fumurie, în perioada de reproducere, aceste culori devin mult mai vii Partea pectorală bate în roşu, iar irisul este auriu Condiţiile de mediu din acvariu sînt la fel ca şi cele pend:\Electronica\tru biban Şalăul (Stizostedion lucioperca Linne, 1758) a fost cunoscut pînă nu de mult sub denumirea ştiinţifică de Lucioperca lucioperca L Această specie nobilă a apelor noastre dulci sau salmastre tred:\Electronica\buie ţinută în acvarii mai mari decît cele folosite pentru peştii ord:\Electronica\namentali Şalăul este un peşte pretenţios, de aceea acvariul red:\Electronica\zervat creşterii acestui peşte va trebui să fie utilat în mod corespunzător Şalăul, una dintre speciile de cea mai mare importanţă în economia piscicolă a ţării noastre, este o specie de apă dulce stăd:\Electronica\tătoare sau lin curgătoare, dar se găseşte şi în ape salmastre, ca Dunărea, Delta Dunării, complexul lagunar Razelm-Sinoe, toate lacurile litorale şi cursul inferior al rîurilor mai mari din ţara noastră, în mod obişnuit creşte pînă Ia 40—60 cm Solzii sînt mici, iar linia laterală aproape rectilinie Partea dorsală a peştelui este cenuşie, bătînd în verzui, lad:\Electronica\turile gălbui, uneori cu reflexe metalice, faţa ventrală, argintie Pe jumătatea dorsală a corpului se observă 8—12 dungi transverd:\Electronica\sale întunecate, brune sau 'cafenii, cu contur neregulat, care de multe ori se contopesc între ele înotătoarele dorsală şi caudală au o nuanţă cenuşie cu pete negre dispuse în 5—6 şiruri longitud:\Electronica\dinale Restul înotătoarelor sînt galbene-cenuşii, iar irisul este argintiu, cu pete mici negre Şalăul se reproduce în aprilie, la o temperatură a apei de 14—16°C O femelă depune 50000—300000 de icre, care se lipesc de vegetaţia subacvatică, de crengi, pietre şi alte obiecte Matud:\Electronica\ritatea sexuală este atinsă la vîrsta de 3—4 ani (masculii la 3 ani) Dezvoltarea icrelor durează 8—12 zile Icrele sînt păzite de masd:\Electronica\cul Larva recent eclozată măsoară 5—6 mm lungime După 2 zile 176 12 — Acvariu 177 apar înotătoarele pectorale, la 3 zile se dezvoltă tubul digestiv, la 4 zile se formează gura, iar la 5 zile apare candela şi pigmentaţia La 9—10 zile se resoarbe sacul vitelin, după 30 de zile apar înod:\Electronica\tătoarele dorsale (R Leonte) Alevinii de şalău se hrănesc cu plancton, iar în stadiul de puiet hrana lor se compune din miside, gamaride, larve de tendi-pendide î spre sfîrşituî primei veri devin ihtiofagi, păstrîndu-şi acest regim alimentar pînă la sfîrşituî vieţii Pînă în prezent şalăul nu s-a putut reproduce în acvariu Este pretenţios faţă de calitatea apei Aceasta trebuie să fie bod:\Electronica\gată în oxigen, foarte bine aerisită şi filtrată, cu un pH egal cu 7 Plantele sînt aceleaşi ca la mreană şi biban, în acvariu se recod:\Electronica\mandă numai exemplare mici, sub 20 cm lungime Fundul acva-riului trebuie acoperit cu nisip grosier, ceva pietriş şi cîteva pied:\Electronica\tre plate, mai mici Şalăul poate fi crescut şi în acvarii-biotop Familia Siluridae Somnul (SilUTUS gianis Linne, 1758) este cel mai mare peşte răpitor de apă dulce din ţara noastră Datorită formei intered:\Electronica\sante, el este căutat pentru acvariile mai mari populate cu peşti indigeni Are o mare importanţă economică, de aceea este căutat şi de pescarii sportivi Patria lui este Europa estică, însă se găseşte în toată Europa, de la Rin pînă la Urali La noi trăieşte în rîurile mari din zonele colinare şi de şes şi în special în zonele de vărsare ale acestora De asemenea, poate fi găsit în toate lacud:\Electronica\rile literale, în Razelm-Sinoe, Snagov, Căldăruşani, bălţile Mostiştei Este introdus ca peşte sanitar în multe crescătorii carpicole Somnul are înotătoarea dorsară mică, rudimentară, pectorad:\Electronica\lele şi ventralele rotunjite, anala foarte lungă, concrescută cu caudala, gura largă, cu dinţi mărunţi în formă de perie Mustaţa maxilară este foarte lungă Pe falca inferioară se găsesc două ped:\Electronica\rechi de mustăţi Linia laterală este greu vizibilă, întreg corpul şi aripioarele sînt cenuşii, cu pete neregulate şi cu marmoraţii mai deschise, în parte chiar albe, mai ales pe faţa ventrală Somnul trăieşte mai mult în ape curgătoare, îl găsim şi în unele ape stătătoare, însă care au fundul nisipos Se reproduce în aprilie-mai, la o temperatură a apei de 18—20°C, cînd se grud:\Electronica\pează în perechi distincte O femelă depune 60 000—100 000 de icre pe plantele din ape mai puţin adinei Icrele au un diametru de 2—3 mm şi sînt păzite de mascul cu multă abnegaţie Perioada 178 de incubaţie durează 3—4 zile In momentul eclozării, larvele măsoară 7 mm Ele au un sac vitelin mic, ochi şi mustăţi După 4'—5 zile sacul vitelin se resoarbe şi larvele încep să se hrănească activ Alevinii cresc repede La 3 luni puii măsoară 11—15 cm lungime în apele bogate în hrană, adică în peşte mărunt, pe care somnul îl vînează în special noaptea Somnul este un peşte tipic ihtiofag, însă se mai hrăneşte şi cu insecte, viermi, crustacee, broaşte, păsări acvatice, mamifere căzute în apă Pentru acvariu ne vom procura numai exemplare mici, de 10—15 cm lungime Pe fundul bazinului se va pune nisip şi una-două pietre mai mari, pe lîngă care somnul se ascunde în timpul zilei, stînd aproape nemişcat Apa trebuie bine aerisită, filtrată, deoarece aceşti peşti preferă apa curată, în acvariu vom sădi următoarele plante: Sagittaria, VaUisneria, Fonîinalis, Cerato-phyUum, eventual Eîodea, Somnul va fi hrănit cu peşte viu mărunt Familia Esocldae Ştiuca (£sox luduş Linne, 1758), „lupul" apelor noastre dulci, poate fi crescută în acvarii, alături de alte specii Forma interesantă a corpului, coloritul care irizează splendid în funcţie de intensitatea luminii pătrunse în acvariu, precum şi comportarea ştiucii, fac ca acest peşte să fie 'crescut de mulţi amad:\Electronica\tori în acvarii personale şi în bazine publice, de unde nu lipseşte niciodată Ştiuca se întîlneşte în toate apele dulci din Europa Lipseşte în nordul Scoţiei, Peninsula Iberică, sudul Italiei, Crimeea şi sudul Peninsulei Balcanice In ţara noastră, ştiuca se găseşte în Deltă, în bălţile şi lacurile din lunca Dunării, în majoritatea rîurilor din zonele de şes şi din cele colinare, în foarte multe lacuri, iazuri şi bălti din interiorul tării Ştiuca se recunoaşte foarte uşor după forma alungită a corpud:\Electronica\lui, după capul comprimat şi botul caracteristic sub forma ciocului de rată Ea are gura foarte largă, dinţii ascuţiţi şi puternici, caud:\Electronica\dala adine scobită, iar celelalte înotătoare rotunjite Solzii sînt mărunţi Linia laterală este rectilinie, lipsind la exemplarele tinere Creşte peste un metru lungime Coloritul ştiucii este variat, în funcţie de apa în care trăieşte Ea are jumătatea dorsală cenuşie-măslinie sau brună, adesea cu dungi transversale, laturile mai desd:\Electronica\chise, cu pete gălbui sau albicioase, abdomenul alb cu multe puncte negre Pectoralele şi ventralele sînt roşietice, înotătoarele 179 dorsală şi anală, cenuşii sau cafenii, în bălţile nămoloase, coloritul ei este mult mai întunecat decît în apele curgătoare sau în lacurile curate Reproducerea ştiucii are loc în februarie-martie, la o temped:\Electronica\ratură a apei de 6—8°C, Maturitatea sexuală este atinsă la vîrsta de 3—4 ani (masculii la 3 ani) O femelă, în funcţie de greutatea corporală, depune de la cîteva zeci de mii, la mai multe sute de mii de icre, care sînt lipicioase La început ele se lipesc pe subd:\Electronica\stratul subacvatic, dar mai tîrziu se desprind şi plutesc pe fundul apei Incubaţia durează circa 10—12 zile In momentul eclozării, alevinii măsoară 6,5—7,5 mm lungime, după 10 zile, 10 mm, iar după 15 zile, 15—17 mm Ei se hrănesc cu zooplancton, iar la vîrsta de 2—3 luni încep să consume puii de peşte Ştiuca este un peşte ihtiofag prin excelenţă Ziua stă ascunsă în vegetaţia subd:\Electronica\acvatică, de unde se repede asupra prăzii care înoată prin aprod:\Electronica\piere Noaptea vînează activ, adică înoată după pradă Se hrăneşte nu numai vara, ci şi iarna, Uneori ştiuca poate prinde şi tine în gură exemplare de aceeaşi lungime cu ea Pentru acvarii este bine să ne procurăm exemplare tinere în timpul primăverii Bazinele trebuie să fie destul de lungi, ca peştii să aibă suficient spaţiu de înot Acvariul-biotop corespunde întocd:\Electronica\mai scopului nostru Pe latura lungă a acestuia (în partea opusă spectatorului), fixăm o creangă şi cîteva fire de stuf uscat Ca plante vom sădi : Sagîttaria, Vallisneria, Fontinaîis, Elodea şi Ceratophylîum Temperatura optimă este de 12—18°C Apa trebuie mult aerisită, filtrată, deoarece acest peşte preferă apa curată Ştiuca se obişnuieşte foarte repede cu acvariul Ea trebuie hrănită cu peşte mărunt viu Unii acvarişti hrănesc ştiuca cu guppi, alţii cu plevuşcă, beldiţă, boarţă sau cu alţi peşti mărunţi şi cu mormoloci de broaşte Din desişul vegetaţiei din acvariu, ştiuca se repede fulgerător spre hrana introdusă în bazin De red:\Electronica\gulă, acvariştii rezervă ştiucii un acvariu separat Ştiuca are o comportare aparte în acvariu, care merită a fi studiată timp îndelungat De exemplu, s-a observat că dacă ea nu este hrănită timp îndelungat se repede cu capul spre geamul acvariului în care trăieşte, în direcţia bazinului vecin, în care observă peşti în mişcare Se mai pot culege şi alte observaţii pred:\Electronica\ţioase din viaţa acestui lup al apelor dulci Din acest capitol au fost omişi în mod intenţionat unii peşti*, care sînt foarte pretenţioşi faţă de mediul artificial din acvariu şi în special faţă de calitatea apei, sub aspectul conţinutului ei în oxigen, al temperaturii şi al purităţii Dintre aceştia menţionăm 180 doar cîteva specii din apele de munte, ca, de exemplu, lipanul (Thymallus thymallus), păstrăvul de munte, (Saîmo truîîa far/o), păstrăvul-curcubeu (Salmo irideus), chişcarul (Eudontomyzon danîordi) etc , sau din Marea Neagră, ca morunul fHtiso huso), labanul (Mugii cephaius), calcanul (Rhombus maeoîicus), pisica-de-mare (Trygon paslinaca) şi cambula (Pleuronectes ilesus) Acvariul pentru aceste specii necesită dotări şi amenajări speciale, apă cu proprietăţi fizico-chimice deosebite şi, în sfârşit, un volum mare de apă, ceea ce nu se poate realiza în locuinţele noastre Aceste specii sînt prezentate amatorilor şi spectatorilor în acvarii publice, ca cel din Constanţa, de exemplu, în care se pot crea condiţii optime pentru creşterea peştilor Capitolul IX PEŞTI ORNAMENTALI DIN APELE TROPICALE ŞI SUBTROPICALE  A trecut mult timp de cînd ,,pionierul" peştilor ornamentali, peştişorul de aur, a apărut în Europa, la început în Portugalia (1611), apoi la curtea lui Ludovic al XlV-lea (1750) începînd din a doua jumătate a veacului trecut, aducerea peştilor ornamentali din ţările îndepărtate ale Asiei sau America de Sud, cu ape tropicale şi subtropicale, se intensifică din ce în ce mai mult, datorită dezvoltării navigaţiei, urmată de organizad:\Electronica\rea a numeroase expediţii Desigur, intensificarea „importului" de peşti ornamentali exotici a fost condiţionată şi de dezvoltarea acvaristicii moderne pe baze ştiinţifice, în zilele noastre acvaristica a luat un avînt ne-maiîntîlnit devenind un hobby în 1912, Arnold menţionează 180 de peşti ornamentali tropicali şi subtropicali, în timp ce în 1950 existau deja peste 800 de specii în acvariile din Europa! Deci, în jumătate de secol au fost aduse în continentul nostru peste 600 de specii de peşti şi, bineînţeles, sute de specii şi de subspecii de plante acvatice din apele tropicale şi subtropicale De atunci, acd:\Electronica\varistica s-a îmbogăţit şi se îmbogăţeşte mereu cu noi specii ord:\Electronica\namentale şi în ţara noastră Acvariştii noştri dispun astăzi de o bogată experienţă şi de peşti consideraţi rarităţi Lumea peştilor ornamentali tropicali şi subtropicali este foarte variată şi bogată, deoarece speciile din apele ţărilor înded:\Electronica\părtate sînt foarte numeroase, nemaivorbind de formele şi varied:\Electronica\tăţile locale, create prin încrucişări şi prin selecţie de către acva-rofili Peştii ornamentali tropicali, care se cresc în acvariile din Europa, aparţin mai multor familii şi totalizează, după cum s-a amintit, aproape l 000 de specii Cele mai răspîndite şi mai popud:\Electronica\lare specii aparţin unor familii cunoscute, ca de exemplu : Cypri-ru'dae, CharacMae, Cyprin/donfj'dae, Poecilidae, Anabantidae, Ci-chlidae, CaJJychfhydae etc Majoritatea reprezentanţilor acestor familii trăiesc în ape dulci, dar ele cuprind şi specii ce se găsesc 183 la confluenţa fluviilor cu mările sau oceanele, adică în ape sal-mastre, denumite brack Majoritatea peştilor ornamentali tropicali se reproduc prin depunerea icrelor (ovipari), dar există şi specii care nasc pui vii (vivipari) Ceea ce a atras de la început atenţia descoperitorilor, iar mai tîrziu a încîntat ochii acvariştilor şi ai spectatorilor, este colorid:\Electronica\tul splendid al acestor peşti şi formele extrem de variate La acesd:\Electronica\tea se adaugă biologia lor interesantă, în special jocul prenupţial al perechii lăsate în acvariu pentru reproducere, actul depunerii icrelor sau al naşterii puilor şi, în sfîrşit, grija maternă sau pad:\Electronica\ternă pentru progenitură Majoritatea peştilor ornamentali au nevoie în acvariu de o apă similară sub aspectul proprietăţilor fizice (temperatura) şi chimice (pH, duritate) cu cea „natală" Aceste proprietăţi sînt de o importanţă vitală nu numai pentru reproducerea şi creşterea peşd:\Electronica\tilor, ci şi pentru coloritul lor Intr-un acvariu cu apă necorespund:\Electronica\zătoare culorile devin în scurt timp spălăcite, şterse Unele specii suportă o anumită variaţie, de 2—8°C a temperaturii apei în acvad:\Electronica\riu, dar există şi altele, extrem de sensibile Temperatura optimă are importanţă hotărîtoare în special în perioada de reproducere, lipsa ei avînd drept consecinţă progenituri mai puţin numeroase Unele specii sînt uşor asociabile şi se simt chiar bine în compania altora, altele însă sînt capricioase şi nu pot fi ţinute în-tr-un acvariu comun Hrana are un rol deosebit asupra comportării peştilor tropid:\Electronica\cali, asupra dezvoltării gonadelor şi în special asupra alevinilor şi puilor, în unele ţări au apărut chiar tratate despre alimentaţia peştilor tropicali Lumea peştilor ornamentali de acvariu este foarte variată în capitolul de faţă nu poate fi vorba de epuizarea acestui subiect atît de variat şi de bogat, despre care ihtiologii au scris volume întregi Ca atare, ne propunem să facem doar o descriere sumară a principalilor peşti tropicali înainte de a trece la tratarea subiectului propus, un sfat pend:\Electronica\tru acvariştii începători sau mai puţin experimentaţi: este bine să absolvim întîi şcoala elementară a acvaristicii, crescînd la început specii mai puţin pretenţioase, comune, pentru ca, ulterior să tred:\Electronica\cem la treptele mai înalte, adică la creşterea şi reproducerea sped:\Electronica\ciilor care pretind experienţă şi măiestrie 184 Familia Cyprinidae Din clasa peştilor (Pisces), familia Cyprinidae este cea mai bogată în specii Această familie este larg răspîndită în special în Europa şi Asia, dar unele specii se găsesc şi în Africa şi în Amed:\Electronica\rica de Nord Reprezentanţii acestei familii trăiesc în special în apele tropicale şi subtropicale din Asia şi Africa, iar în Europa în fluviile, rîurile, lacurile şi bălţile din zonele colinare şi de şes Unele specii preferă apele curgătoare sau cu un curs lent, domol; altele trăiesc cu precădere în cele stătătoare, cu regim de lac sau de baltă Deci, unele ciprinide preferă apele cu fund nisipos sau acoperit cu pietriş (chiar şi cu piatră), iar altele scurmă cu gura lor, de o formă specifică, fundul mîlos, căutînd hrana Această fad:\Electronica\milie nu se întîlneşte în apele de munte Ciprinidele nu trăiesc în America de Sud, Australia şi Repud:\Electronica\blica Malgaşă (Madagascar) Aici au fost introduse unele specii din această familie, care au o valoare economică ridicată Ele sînt eres* cute în iazuri, heleştee, pepiniere etc {crapul selecţionat de cresd:\Electronica\cătorie, fitofagi) în poveştile şi basmele copilăriei se vorbea despre peştişorul de aur viu colorat, cu corolă de voi, pe care mai tîrziu 1-am red:\Electronica\găsit în parcuri, grădini publice, în expoziţii de peşti ornamentali sau în acvariul de la Constanţa Un alt reprezentant al acestei fad:\Electronica\milii, zebra, acest perpetuaţi} mobile, nu lipseşte niciodată din ac-variile amatorilor începători; el a fost îndrăgit de la început pend:\Electronica\tru coloritul atrăgător şi pentru vioiciunea lui Majoritatea speciilor ornamentale de origine tropicală din această familie, crescute de către acvariştii noştri, aparţin genud:\Electronica\rilor : Corassjus, Puntius, Danio, Brachydonio şi Rasbora ; fiecare din ele au particularităţi biologice specifice, dar şi multe trăsături comune Pentru majoritatea ciprinidelor trebuie să se amenajeze un acvariu suficient de mare ca dimensiuni şi cu un spaţiu de înot corespunzător, pentru a le satisface pasiunea de a înota nestinghed:\Electronica\rite în cîrduri Apa acvariului trebuie să aibă o duritate mijlocie, un pH = 6—8, să fie bine aerisită, pentru a crea un mediu bogat în oxigen Peştii preferă acvariile cu fundul nisipos, cu pietriş şi cu multe plante, dintre care cele mai indicate sînt : VaUisneria, Sa-gittaria, Cryptocoryne, Caratopteris, Fontinaîis şi Myriophylîum Le prieşte apa de 20—22°C ; unele specii se simt bine şi se repro,-duc şi la temperaturi mai scăzute, nemaivorbind de peştişorul de 185 aur care poate ierna în natură, sub gheaţă Majoritatea ciprinide-lor, pe lîngă hrana de origine animală (larve de Chironomus, Daph-nia, Cyclops etc ), consumă şi particule de plante sau seminţe în majoritatea cazurilor, speciile acestei familii au corpul pred:\Electronica\lungit, mai mult sau mai puţin turtit lateral, înotătoarele lor sînt în general mici, radiile — cu unele excepţii — fără ţepi, flexibile, fără osificări La multe specii buzele sînt mai groase, cu două-patru sau mai multe perechi de mustăţi Forma şi natura gurii, a buzelor, reprezintă o adaptare la modul de procurare a hranei de pe fundul apei sau chiar din nămol Speciile acestei familii sînt în general uşor asociabile, lucru ce are o importanţă deosebită în acvaristică Toţi peştii din această familie sînt paşnici, nepretenţios! sau puţin pretenţioşi faţă de calităţile fizico-chimice ale apei din acvariu şi suportă bine captivitatea în acvariu (ceea ce este de reţinut pend:\Electronica\tru amatori) De regulă au talie mică, proprietate ce îi face apţi pentru o populare mai numeroasă într-un acvariu nu prea mare Le place mişcarea, înotul, deci acvariul trebuie să le asigure spaţiu suficient, ceea ce reclamă o planificare judicioasă cu ocazia săd:\Electronica\dirii plantelor în bazin, în cazul speciilor care scurmă solul acva-riului, este bine să aşternem pe suprafaţa acestuia un strat de pied:\Electronica\triş mărunt, bine spălat, ce va împiedica peştii în „activitatea" lor nedorită Ciprinidele care provin din ţările tropicale sau subtropicale, au un colorit frumos, atractiv Pentru a scoate în relief acest cod:\Electronica\lorit variat vom amesteca în pietrişul de pe fundul acvariului bud:\Electronica\căţele mici de bazalt, pentru a da fundului un aspect mai întuned:\Electronica\cat Pe un fond negru, coloritul splendid al peştilor apare mai pregnant Apa curată, aerisită şi filtrată face ca peştii să se simtă într-adevăr ,,în apele lor", să aibă vioiciune în mişcări; acvariul va părea un biotop viu, atrăgător şi plin de viaţă Este important de reţinut faptul că ciprinizii sînt „modeşti" faţă de hrana administrată de către acvarofil: se mulţumesc, în general, cu orice fel de aliment Le place atît hrana vie, cît şi cea uscată şi artificială Desigur, peştilor trebuie să li se administreze cît mai multă hrană vie, bogată în vitamine şi microelemente Această recomandare trebuie respectată în special în cazul red:\Electronica\producătorilor şi mai cu seamă cu 2—3 săptămîni înaintea perioad:\Electronica\dei de reproducere, în acest fel se obţin descendenţi sănătoşi, vi-guroşi 186 Reprezentanţii acestei familii, care se cresc în acvarii, se reproduc uşor în condiţii nepretenţioase ceea ce din punct de ved:\Electronica\dere al acvaristicii reprezintă o trăsătură pozitivă a acestor peşti Şi progenitura lor se dezvoltă bine în acvarii în condiţiile unei alimentaţii corespunzătoare Depunerea icrelor este precedată în unele cazuri de un joc prenupţial, de o alergătură vehementă şi reciprocă a părinţilor, care, cu mici intermitenţe, poate dura ore în şir In cazul unor specii icrele se „lipesc" pe dosul frunzelor plantelor La alte specii icrele cad pe fundul acvariului sau rămîn ascunse printre plante După terminarea actului de perpetuare a speciei se recomandă înlăturarea reproducătorilor din bazin, ded:\Electronica\oarece icrele sau puii cad pradă „canibalismului" părinţilor Pend:\Electronica\tru protecţia icrelor în curs de dezvoltare embrionară, pe fundul sau în colţurile acvariului se vor instala grătare (grate) sau alte amenajări (plante fixate cu baghete de sticlă, pietricele etc) în ged:\Electronica\neral, dezvoltarea icrelor, în funcţie de temperatura apei din bazin, durează 24—48 ore înainte de a începe viaţa activă, larvele stau lipite, nemişcate în acvariu încă cîteva zile După eclozare ele se lipesc de plantele din acvariu, pe geamuri sau pe pietrişul din bad:\Electronica\zin, în general, după 3—4 zile sacul vitelin al larvelor se resoarbe complet La majoritatea speciilor, după cîteva luni de viaţă puied:\Electronica\tul ia încetul cu încetul, forma şi coloritul părinţilor şi atinge mad:\Electronica\turitatea sexuală, devenind apt pentru reproducere La majoritatea speciilor din genurile Danio, Pantias, Ras-bora şi Brachydanio pentru reproducere este suficient un bazin de sticlă cu un volum mic, 15—20 l de apă, cu fundul acoperit cu nid:\Electronica\sip sau pietriş (în funcţie de specie}, în bazinele de reproducere se recomandă următoarele plante : Fontinalis, Nitella, Myriophy-llum şi Chara, care constituie bun substrat pentru icre Despre calitatea fizico-chimică a apei se dau referiri specifice la tratarea fiecărei specii Ciprinizii ornamentali din ţările tropicale şi subtropicale oferă multe clipe plăcute acvariştilor nu numai fiindcă sînt nepre-tenţioşi şi uşor de reprodus în acvarii, dar şi pentru că majoritad:\Electronica\tea speciilor din această familie constituie peştii acvarofilului înd:\Electronica\cepător Aşa putem aminti de pildă speciile din genul Cypnnus, care se cresc uşor nu numai în acvarii, dar şi în bazinele deschise 187 în parcuri şi grădini publice, în paludarii, lacuri ornamentale etc Un reprezentant tipic al acestui gen este carasul auriu, peştele ac-varistului începător Familia Cyprinidae Carassius carassius a u r a t u s (Linne, 1758) este,, poate, cea mai populară specie din familia Cyprinidae, cunoscut sub denumirile populare de peştişorul de aur sau de caras auriu Peştişorul de aur de astăzi este rezultatul unei munci miled:\Electronica\nare de selecţie a chinezilor, care cu mai bine de patru mii de ani în urmă au început să aleagă dintre caraşii argintii (Carassius auraîus gibellio, Bloch, 1783) exemplarele cele mai colorate, cu forme deosebite, curioase, rare, atractive, cum ar fi de pildă cad:\Electronica\raşii cu ochii bulbucaţi, cu coadă-văl, de culoare aurie etc Aceste exemplare rare, alese, erau crescute cu deosebită grijă în acvariu din porţelan, descendenţii lor fiind supuşi unei selecţii continue, riguroase, urmărindu-se în permanenţă obţinerea unor caraşi aurii de formă rară, nemaiîntîlnită, deosebit de frumoşi şi de atractivi Unele principii de selecţie ale practicienilor chinezi, aplicate cu mii de ani în urmă, sînt valabile şi astăzi în piscicultura Ne mira priceperea chinezilor antici în domeniul selecţiei aplicate şi al înd:\Electronica\crucişărilor în piscicultura în general, precum şi în creşterea peşd:\Electronica\tilor ornamentali pentru popularea lacurilor din parcuri şi a ac-variilor în China veche, originea peştişorului de aur a fost multă vreme mistificată, în imaginaţia bogată a omului simplu, acest peşte nu putea să se nască din icrele carasului auriu, deoarece peştişorilor de aur li se atribuiau însuşiri supranaturale, fiind cond:\Electronica\sideraţi animale sfinte şi crescuţi chiar în temple Deci, nu este de mirare că în China se cunosc multe legende privitoare la apad:\Electronica\riţia pe pămînt a peştişorului de aur Astfel, într-una dintre aceste legende se spune că în provincia Shen-Hsi, în timpul domniei îmd:\Electronica\păratului Ping-Wang, a bîntuit o secetă cumplită, care a durat peste o sută de zile Ascultînd rugăciunile poporului înfometat, zeii au făcut să înceapă o ploaie abundentă şi să apară numeroase izvoare pline de peştişori de aur După o altă legendă, peştişorii de aur locuiau la început în împărăţia cerului, în dosul norilor, în timpul jocurilor lor vesele, ei s-au apropiat prea mult de marginea norilor, de unde, cu totul 188 pe neaşteptate, au căzut pe Pămînt, fiind adunaţi de ţărani O altă legendă vorbeşte despre o furtună năpraznică, care a răscolit mad:\Electronica\rea, aruncînd la suprafaţă rnii de peştişori de aur Aceştia au căzut într-un lac din Munţii Tjeţian, unde trăia odată o fată tînără, a cărei frumuseţe nu putea fi asemuită nici cu trandafirul zorilor Ea iubise un tînăr, care însă o părăsise Fata şi-a plîns amarnic iubitul necredincios, iar din lacrimile ei au prins viată minunaţii peştişori de aur în realitate varietăţile de caraşi aurii, de o rară frumuseţe, au fost create de harnicul popor chinez în decurs de mai multe secole De menţionat, că tehnologia de selecţie şi de încrucişare în China antică era un secret profesional Piscicuîtorii îşi desfăşurau munca în mare taină Deşi mulţi cronicari chinezi au scris despre cultul peştişorului de aur, date cu privire la selecţie, încrucişări, creştere şi hrănire, nu sînt de găsit în China veche, într-o culed:\Electronica\gere de poezii a lui Si-King (secolul VI), autorul descrie construid:\Electronica\rea unui palat de vară imperial, în curtea căruia se aflau amenad:\Electronica\jate bazine cu ,,peştişori roşii", — desigur, caraşi aurii, într-o altă scriere (autor anonim) se pomeneşte că între 968—975 în oraşul Nanking şi în China de Sud au fost amenajate multe lacuri artifid:\Electronica\ciale şi bazine (în special în parcurile unor mari latifundiari), populate cu ,,peştişori roşii", în timpul dinastiei Sung (960—1279) şi în special în timpul domniei împăratului Tsau-Ku creşterea cad:\Electronica\rasului auriu a devenit o distracţie a nobilimii O scriere din anul 1163 pomeneşte o mare varietate de caraşi ca formă şi colorit care se găseau în bazinele artificiale din parcurile domneşti Istorici şi scriitori contemporani epocii descriu răsptmdirea cultului peştişod:\Electronica\rului de aur în perioada dinastiei Yu-An (1279—1546) şi în părţile mai nordice din China, cum ar fi zona Pekinului, într-o cronică din 1330 se vorbeşte despre vasele rotunde cu peştişori de aur, care se găseau — după cum spune autorul anonim — nu numai în casele celor avuţi, dar şi în căminele ţărănimii mai puţin bogate, începutul dominaţiei dinastiei Ming (1547) a însemnat extinderea creşterii peştişorului de aur şi în rîndul ţărănimii, în lacurile nad:\Electronica\turale din jurul caselor sau chiar în locuinţele lor Din datele furnizate de ştiinţa chineză contemporană (date oferite de specialişti în istorie, ihtiologie, sociologie) rezultă că începînd cu secolul XVII creşterea peştişorului de aur a devenit o pasiune a maselor largi, pasiune ce s-a păstrat pînă în zilele 189 noastre, începînd cu secolele XVII—XVIII au existat toţi preded:\Electronica\cesorii formelor şi varietăţilor de astăzi, ceea ce dovedeşte înalta pregătire de specialitate a piscicultorilor chinezi din acele timpuri Desigur, cunoştinţele piscicultorilor de atunci nu erau lipsite de unele aspecte de misticism, de supraapreciere a peştişorilor de aur, cărora li se atribuiau calităţi supranaturale Cele mai multe înd:\Electronica\semnări provin din perioada dominaţiei dinastiei Tsing (înainte de 1848), precum şi din perioada 1848—1925, cînd piscicultura chineză - - inclusiv creşterea peştişorilor de aur - - îmbracă asd:\Electronica\pecte ştiinţifice în ceea ce priveşte selecţia, încrucişările şi rezuld:\Electronica\tatele urmărite în mod riguros privind obţinerea de noi varietăţi, mai bogate în colorit şi ca aspect exterior (coadă-văl, cu ochi telescopici, coadă-cometă, cap de leu, oranda etc) în evul mediu (după unii autori în anul 1502, iar după alţii în anul 1616 sau în 1619) peştişorul de aur trece din China în Jad:\Electronica\ponia, şi tot în această perioadă şi în Coreea Din China veche peştişorul de aur a ajuns în India, precum şi în alte ţări din sud-estul Asiei, în arhipelagul Malayez (Suma-tera), în Africa, insula Sf Elena După unele date el a apărut şi în Europa, în anul 1611, Portugalia fiind ţara intermediară, în anul 1750, regele Ludovic al XlV-lea al Franţei a dăruit marchizei de Pompadour cîţiva peştişori de aur aduşi de marina militară din insulele Djawa şi din fostele colonii franceze din Extremul Orient Din Portugalia, Spania şi Franţa, aceşti peşti s-au răspîndit în Gerd:\Electronica\mania, în Olanda există documente scrise, care atestă că în anul 1780 peştele a fost reprodus artificial în acvarii şi în bazid:\Electronica\nele deschise din parcuri La conacul prinţului rus Potemkin se găseau foarte multe vase sferice cu peştişori de aur După unele date, în anul 1850 peştele pătrunde şi în America de Nord, fiind adus din Japonia în anul 1865 peştişorii de aur au stîrnit mare senzaţie în mad:\Electronica\gazinele universale din New-York, unde au fost puşi în vînzare în cantităţi foarte mari în perioada dintre cele două războaie mondiale cultul creşd:\Electronica\terii peştişorilor de aur a cunoscut o oarecare decădere, fiind înd:\Electronica\locuit cu pasiunea creşterii altor peşti ornamentali din ţările tropicale şi subtropicale şi în special din America de Sud şi Africa Se pare că în zilele noastre sîntem martori ai unei noi înfloriri a pasiunii creşterii peştişorului de aur, după oum susţine revista oficială a Federaţiei Internaţionale a Acvarofililor (W F A ) 190 In zilele noastre Japonia deţine primul loc în producţia de peştişori de aur, precum şi în domeniul exportului acestora (Jad:\Electronica\ponia exportă anual zeci de milioane de peştişori de aur în S U A , în ţările din Europa de Vest, în America de Sud, Africa şi Ausd:\Electronica\tralia) Strămoşul peştişorului de aur, carasul argintiu, trăieşte din cele rnai vechi timpuri în Europa, exceptînd peninsulele Scandid:\Electronica\navă şi Iberică Există, de asemenea, în Asia Mijlocie, în nordul ei, pînă la fluviul Lena (Siberia), în partea estică a Asiei se întîl-neşte de la Amur pînă în Indochina, această parte a continentului fiind ţara de baştină a speciei, în apele naturale de aici (bălti, lacuri palustre), printre caraşii aurii obişnuiţi se întîlnesc frecvent exemplare xantoristîce aurii sau portocalii ale acestei specii cod:\Electronica\mune Pielea acestor exemplare colorate conţine un număr excesiv de pigmenţi roşii (xantoforii), care dau caraşilor culoarea aurie sau portocalie Peştişorul de aur, crescut azi în acvarii, se deosebeşte de strămoşul său, carasul auriu, în primul rînd prin caracteristici exd:\Electronica\terioare — formă, colorit, 'solzi, diversitatea înotătoarelor etc Corpul peştişorului de aur este mai scurt şi mai rotund decît cel al strămoşului său (care este mai turtit lateral şi atinge 30—40 cm, uneori 45 cm, avînd greutatea de 0,2—l kg) Peştişorul de aur are înotătoare relativ lungi, care în mod obişnuit depăşesc lungimea corpului La mai multe rase de peştişori de aur înotătoarele s-au subţiat, devenind extrem de fine, asemeni unui văl La unele varied:\Electronica\tăţi — foarte scumpe — aripioara dorsală lipseşte (la acest rezultat s-a ajuns după o selecţie de zeci de ani!) O concluzie practică pentru acvarist este că : peştişorul de aur are nevoie de un spaţiu larg de înot în bazin deoarece numai astfel poate fi observat în toată frumuseţea lui în bazinele din parcuri şi din grădini aceşti peşti cresc atingînd 25—30 cm lungime ; pentru acvarii se recomandă numai exemplare de 6—10 cm Pielea capului peştişod:\Electronica\rului de aur este uneori îngroşată, zbîrcită, datorită creşterii ned:\Electronica\regulate a celulelor din dermis şi epidermis ; astfel se obţin peştii cu „cap de leu", cu „cap de tigru", cu „cap de ciupercă", cu „cap de şapcă" etc La unele varietăţi de peşti ochii au crescut, au ded:\Electronica\venit bulbucaţi, telescopici Acvarofilii noştri dispun de peşti cu ochi telescopici, de culoare neagră sau cu alt colorit, telescop ned:\Electronica\gru cu ochii rubinii, cu ochi de balaur, cu cap perlat, cu ochi-te-lescop fără solzi, telescop chinezesc, cu „cap de fazan" etc La 191 multe varietăţi a dispărut luciul şi irizaţia sidefie a solzilor, irizaţie de culoarea curcubeului, locul acesteia fiind preluat de alte culori — roşu, galben, portocaliu, alb, negru, purpuriu, gri sau de comd:\Electronica\binaţii ale acestor culori Azi se găsesc exemplare unicolore şi vărgate, pătate sau multicolore Unele varietăţi locale sînt catifed:\Electronica\late ca de exemplu cele cu coada-cometă, coadă-văl, ochi de bad:\Electronica\laur, telescop negru cu sau fără solzi etc în anumite ţări, de exemd:\Electronica\plu în Japonia, încrucişarea diferitelor forme şi colorituri de caras auriu a devenit un „sport" (bineînţeles condamnabil), urmărindu-se crearea a diverse forme groteşti, nemaiîntîlnite, ajungîndu-se la torturarea peştilor, care de multe ori pier (se injectează diferite substanţe chimice sub piele, uneori se scalpează peştii, puii sînt supuşi unor şocuri electrice etc ) Azi, pe plan mondial există norme, standarde internaţionale privind forma şi coloritul peştişorilor de aur Normele speciale prevăd forma, aşezarea şi dimensiunile sold:\Electronica\zilor şi în special ale înotătoarelor Aceste norme şi standarde constituie -criterii la concursurile şi expoziţiile de peştişori de aur Carasul auriu, care trăieşte mai mult în ape stătătoare, în lacuri şi bălti, se înmulţeşte în mod original: datorită faptului că numărul masculilor este foarte mic, icrele femelelor sînt fecundate de către laptii altor ciprinîzi (ginogeneză) în fond, spermatozoidul acestor peşti nu «pătrunde în ovulul carasului, avînd doar funcţia de a declanşa dezvoltarea embrionară a icrelor (partenogeneză) O femelă de caras în vîrstă de 2—3 ani depune pînă la 200—300 de mii de icre la o reproducere, fată de peştişorul de aur, care sub aspectul fecundităţii a înregistrat de-a lungul anilor un regres evid:\Electronica\dent (o femelă depune în medie 3 mii de icre cu diametrul de 1,5 mm) Depunerea icrelor are loc în mai multe porţii, perioada reproducerii putîndu-se prelungi uneori pînă la trei-patru luni, în-cepînd cu aprilie După depunere, reproducătorii trebuie eliminaţi din bazin, deoarece îşi mănîncă icrele Se poate proceda şi invers ; plantele sau substratul cu icre se pot scoate din bazinul în care a avut loc reproducerea, aşezîndu-se într-un alt acvariu La o temperatură a apei de 14°C larvele apar după 7—8 zile, iar la 22—24°C după 4—5 zile La început, ele sînt slabe, subţiri ca aţa, avînd o lungime de 6 mm şi ochii formaţi — de obicei se lipesc cu coada pe plantele din acvariu, pe geam sau pe pietrişul acvariului După două-trei zile sacul vitelin se resoarbe şi alevinii încep o viaţă activă, hră- 192 nindu-se la început cu infuzori, apoi, după 10—12 zile, cu dafnii şi ciclopi Dacă au fost hrăniţi în mod corespunzător, Ia vîrstă de două săptămîni, larvele ating deja lungimea de 2 cm, iar la trei luni ating lungimea de 4 cm Puii de cinci luni au lungimea de 6—7 cm Pentru atingerea unui ritm de creştere mai mare, alimend:\Electronica\tarea puilor trebuie să se facă de 2—3 ori pe zi cu porţii mai mici de hrană, combinînd-o pe cea vie cu cea uscată Pe măsura creşd:\Electronica\terii, puii se sortează după mărime, transferîndu-se în diferite bazine Apa din acvariu trebuie filtrată şi iluminată bine pentru a li se asigura condiţii optime de dezvoltare La vîrstă de trei-patru luni se poate observa coloritul original al peştilor, care îşi mai schimbă nuanţele timp de l—2 ani Maturitatea sexuală este atinsă la vîrstă de 3 veri Peştele trăieşte în medie 7—8 ani : observînd cercurile de pe solzi, s-a constatat că peştii ating, în cazuri mai rare, vîrstă de 15—20 ani După datele lui Penzes şi Tolg, condiţiile corespunzătoare creşd:\Electronica\terii peştişorilor de aur presupun acordarea unei atenţii sporite următoarelor trei elemente principale : temperatura apei, luminod:\Electronica\zitatea şi volumului acvariului Tot după aceşti autori (experimend:\Electronica\taţi în domeniu), calitatea apei, filtrarea şi schimbarea ei au imd:\Electronica\portanţă hotărîtoare în obţinerea unor descendenţi frumoşi şi săd:\Electronica\nătoşi Deşi în bazinele deschise din grădini şi parcuri peştele ierd:\Electronica\nează la 4-—5CC, în acvaristică temperatura de 14—15°C este cond:\Electronica\siderată ca limită inferioară, sub care peştii pierd din calităţile do-bîndite de-a lungul generaţiilor (rezistenţă la boli, colorit, frumud:\Electronica\seţea înotătoarelor etc) Rasele mai sensibile (orada, cap-de-leu, coadă-de-păun etc ) nu pot fi menţinute sub 15—18°C Temperad:\Electronica\tura ideală pentru peşti în acvarii ornamentale, precum şi în bazid:\Electronica\nele deschise este de 22—25°C Peştilor nu le place lumina directă şi intensă : în bazinele din parcuri ei se refugiază sub frunzele plantelor plutitoare iar în acvarii, se ascund lîngă plante Deci vara acvariul nu trebuie exd:\Electronica\pus luminii dinspre sud, sud-est, care este prea intensă Pentru aceşti peşti se recomandă următoarele specii de plante — Valîis-neria, SagittctTia, Elodea, Cabomba, Fontinalis sau altele cu rădăd:\Electronica\cini mai tari şi cu frunze rezistente Deoarece peştii scurmă fundul acvariului, pe nisip se va aşterne un strat de pietriş mărunt, iar plantele se vor sădi în ghivece speciale (în bazinele de reprodud:\Electronica\cere, în calitate de substrat pentru icre se va folosi Elodea sau Fontinaîis, precum şi imitaţii de plante din material plastic, pe care icrele se lipesc) 193 13 — Acvariu Deşi peştişorul de aur nu este pretenţios în ce priveşte volud:\Electronica\mul acvariuluir pentru a asigura schimbul corespunzător de gaze (procesul de asimilare şi de dezasimilare pentru peştii şi pentru plantele din bazin), volumul acvariului trebuie să fie proporţional cu numărul şi dimensiunile locuitorilor săi S-a constatat că vara, în bazinele deschise din parcuri şi grădini, peştii rezistă şi în condiţii precare (suprapopulate), în acvarii vom asigura peştilor de 2—3 cm lungime cîte 1,5—3 l apă/buc , iar pentru cei de 5—8 cm lungime, 6—10 l/buc, în bazinele din grădini peştii de 2—3 cm lungime vor beneficia de un volum de 3—5 l/buc , iar cei de 8—10 cm lungime, de 25—30 l/buc, în cazul unor rase sensibile, volumul de apă va creşte Apa corespunzătoare peştişorilor de aur are un pH = 5—9 şi o duritate de 8—12°D G Conţinutul în oxigen trebuie să fie între 5—8 mg/1 la o temperatură a apei între 15—20CC Apa din acvariu trebuie filtrată şi aerată ; dacă este populată corespunzător cu plante şi peştir nu necesită decît completarea ei periodică Dacă apare fenomenul de lipsă de oxigen (peştii pipează), va trebuie să luăm măsuri radicale, inclusiv schimbarea parţială sau chiar totală a apei în ceea ce priveşte dimensiunile acvariului, trebuie să mend:\Electronica\ţionăm ca peştişorii de aur nu se simt bine în cele adînci, în care coloana apei este înaltă Din practica creşterii acestor peşti red:\Electronica\zultă că adîncimea de 22—25 cm este optimă ; în nici un caz nu se va depăşi adîncimea de 30 cm înălţimea acvariului determină lăţimea şi lungimea Pentru peştii mai mici se recomandă urmăd:\Electronica\toarele dimensiuni : 50X30X25 cm (37 1), iar pentru peştii mai mari 70X^0X30 cm (63 1) sau 70X35X30 cm (73 1) Pentru reprodud:\Electronica\cerea şi creşterea puilor se recomandă următoarele dimensiuni : 100X35X60 cm în ceea ce priveşte dimensiunea bazinelor deschise din grăd:\Electronica\dini, putem indica următoarele date : 90X120 ; 90X180 ; 150X180 r 180X180; 180X275 Primele trei bazine servesc pentru creşterea puietului de o vară, ultimele pentru peşti de două, trei veri în prid:\Electronica\vinţa adîncimii datele sînt mai precise : în cazul puilor ea va fi de 20—25 cm, iar pentru adulţi 25—30 cm De obicei aceste bazine sînt amenajate sub nivelul solului f ele vor trebui să aibă în jur o bordură de 8—12 cm înălţime deasupra solului, în general, bad:\Electronica\zinele sînt construite din beton, cu armătură de fier Bazinul din grădină trebuie să aibă o poziţie de amplasament în direcţia nord-sud Dinspre nord latura mai mică a bazinului va fi protejată de tufe, pomi sau arbuşti, pentru anihilarea influenţei vînturilor mat reci dinspre nord Este bine ca bazinul să primească lumina din- 194 spre'sud! începînd cu luna mai şi pînă la sfîrşitul lui septembrie bazinul trebuie să primească soare zilnic timp de 5 ore Preaplinul va asigura nivelul constant al apei în bazin Alimentarea cu apă, precum şi sistemul de golire (la punctul cel mai adînc) trebuie să funcţioneze ireproşabil Preaplinul va fi prevăzut cu o plasă din sîrmă pentru a se evita evadarea peştilor din bazin, în jurul bad:\Electronica\zinului se vor plasa ghivece cu flori şi plante ornamentale, în bazin nu se pune pămînt Plantele se sădesc în ghivece, iar cîteva pietre vor servi drept ascunzişuri pentru puii de peşti Curăţirea fundului acvariului, înlăturarea excrementelor, suplinirea apei evad:\Electronica\porate, observarea regimului de oxigen, observarea stării sănătăd:\Electronica\ţii peştilor (din bazinul deschis sau acvariu), constituie pentru acvarist sarcini permanente Bazinele din aer liber pretind şi ele o îngrijire calificată în lunile cu lumină puternică (perioada 10 iunie—20 august), bazinul trebuie umbrit între orele 11—14 (cu rogojini sau alte mad:\Electronica\teriale confecţionate în acest scop) Umbrarul se va confecţiona astfel, încît să acopere numai parţial bazinul, ferindu-1 de soare Printre rogojini vor trebui să pătrundă totuşi fascicole de lumină La anumite intervale şi ori de cîte ori este nevoie, bazinul se videază şi se dezinfectează, în acest scop se foloseşte o soluţie de verde de malahit, în diluţie de l : l 000 După dezinfecţie, bad:\Electronica\zinul se spală de mai multe ori cu apă curată, înlăturarea frunzelor căzute pe suprafaţa apei, precum şi a altor impurităţi este oblid:\Electronica\gatorie Succesul creşterii peştişorului de aur depinde în bună măsură de hrănirea lui 'După ce s-a resorbit sacul vitelin, hrana larvei se compune din Rotatoria (care are diametrul de 0,1—0,5 rhm) şi din alge Cînd larva atinge lungimea de 8—9 mm, hrană administra-biîă constă din dafnii (0,2—0,4 mm) şi din Cyc/ops (0 1—0,6 mm), după care urmează naupli de artemii Puietul care a atins lungid:\Electronica\mea de l cm se hrăneşte cu Copepodae (0,8—1,2 mm) şi mai tîrziu cu tubi, larve de chironomide, anhitreus, rîme tocate mărunt etc Exemplarele mature vor avea în componenţa hranei maximum 30% alimente de origine vegetală, cum ar fi orezul, grisul, porumbul (mărunţit) etc\ De asemenea, se pot folosi şi cele artificiale ţT'rou-yit, Tetramin, Phylaxia etc ) Hrana vegetală neconsumată trebuie îndepărtată cît mai grabnic, pentru a se evita alterarea ~ei şi a se păstra puritatea apei şi cantitatea optimă de oxigen Frecvenţa hrănirii peştilor depinde de vîrsta lor Puii se hrăd:\Electronica\nesc zilnic de trei-patru ori, la intervale'egale, între orele 7—18, iar adulţii de doua ori pe zi Este bine ca administrarea hranei să se facă la aceleaşi ore, pentru a crea peştilor reflexe' condiţionate 195 La orele obişnuite peştii vor veni să-şi caute hrana Hrana va fi oferită totdeauna din acelaşi loc special amenajat Caraşii încep să se hrănească atunci cînd temperatura apei atinge 10°C şi refuză mîncarea de la 27— 28°C în sus Daca hrana nu se consumă, raţia trebuie micşorată Ea va fi redusă şi atunci cînd temperatura apei scade brusc cu cîteva grade de la o zi la alta Peştele se poate dresa, obişnuindu-1 să primească hrana din mina acvaristului Transportul peştişorului de aur nu constituie o problemă ded:\Electronica\osebită Corespund acestui scop pungile de polietilenă, puse una într-alta pentru a preveni pierderea materialului piscicol al apei şi oxigenului prin găurirea pungii, într-o pungă în care avem 70% apă şi 30% oxigen (deasupra apei), de o capacitate de l l, putem transporta 5 — 6 peştişori de 4 cm lungime sau 2 — 3 de 8 — 10 cm lungime Pentru exemplarele de 10 — 12 cm se calculează cîte l l de apă cu oxigenul aferent fiecărui exemplar La o temperatură a apei de 18 — 20°C peştii pot fi transportaţi într-o astfel de pungă timp de 3 — 5 ore Dacă temperatura apei este de 10°C, cantitatea de peşte diu pungă (sau alt recipient) se poate mări cu 30 — 35%, îar la 5 — G°C cu 60—70 fată de numărul iniţial Peştii bolnavi sau cei cu stomacul plin nu suportă transportul ! Deci, cu l- — 2 zile înaintea transportului peştii nu se vor mai hrăni, deoarece excred:\Electronica\mentele în descompunere consumă oxigenul din recipient, fiind periculos mai ales cînd transportul -durează mai mult Se recomandă ca în ajunul reproducerii peştii să nu fie transd:\Electronica\portaţi sau supuşi la eforturi, Puntius tetrazona (Bleeker, 1860) a purtat iniţial ded:\Electronica\numirea de B a r b u s s u m a t r a n u s Genul Borbus a fost ded:\Electronica\scris pentru prima oară de Cuvier, în anul 1817 ; acesta a ales mreana (Barbus barbus) drept reprezentant al unităţii sistematice în prealabil acest peşte a purtat denumirea de Cyprinus bar bus Ulterior genul a fost divizat, după caracteristicile exterioare, în trei subgenuri în anul 1822 Hamiîton-Buchanan a dat genului Barbus denumirea de Punlius Nici în prezent nu s-a precizat ded:\Electronica\numirea genului, deşi Comisia internaţională de nomenclatură ded:\Electronica\pune eforturi în acest domeniu Ca atare, în cărţile de acvaristică aceeaşi specie figurează atît sub denumirea de Puntius, cît şi de Acest peşte, originar din Sumatera, trăieşte şi în peninsula Malayeză, în apele cu multă vegetaţie tropicală din Kalimantan şi în cele din apropiere de Singapore, care au o duritate scăzută şi un pH sub 6 El s-a obişnuit însă şi cu apa din reţeaua oraşelor, cu pH-ul între 7 şi 8, cu o duritate totală între 8 — 12 şi cu o temd:\Electronica\peratură în jur de 22°C (21—23°C) 196 Corpul galben al peştelui este împodobit cu dungi transverd:\Electronica\sale negre, catifelate, care au reflexe metalice, uneori cu nuanţe verzui, înotătoarele sînt roşii ca sîngele Efectul coloritului este mărit şi prin aceea că în timpul odihnei corpul peştelui tremură uşor, înotătoarele mişcîndu-se asemenea frunzelor de plop Acvariul trebuie să aibă cel puţin 50 cm lungime pentru ca acest peşte, care înoată întotdeauna în grupuri mici, să se simtă ca în mediul său natural In timpul zilei, sumi are diferite ,,toane" : uneori stă în bătaia directă a razelor solare care străbat plantele din bazin (majoritatea peştilor ornamentali ocolesc aceste locuri) sau se ascunde parcă supărat în desişul plantelor, unde, stînd cu capul îndreptat spre fundul apei, pare că pluteşte în poziţia sa nemişcată, caracteristică speciei Această poziţie este normală pentru sumi; cînd stă nemişcat în poziţie orizontală trebuie să ne gîndim că este bolnav sau indispus Peştele stă în poziţie semiîn-clinată puţin timp deoarece e vioi, mobil, îi place să înoate în grupr jucîndu-se în permanenţă, deplasîndu-se rapid dintr-un colţ al ac-variului într-altul Să reţinem că spaţiul de înot joacă un rol prid:\Electronica\mordial în viaţa acestei specii Sumi, îndeosebi masculii, se luptă uneori între ei, fără a depăşi cadrul ,,sportiv" al acestor jocuri Dacă în bazin se găsesc şi exemplare din speciile acalare sau gu-rami, nu este exclus ca organele tactile filamentoase sau chiar aripioarele acestora să fie muşcate de surni La înfiinţarea unor acvarii mixte trebuie să avem în vedere acest lucru Fundul bazinului se acoperă cu nisip de rîu decalcinat cu acid clorhidric şi ulterior bine spălat Peste nisip se va aşterne mîl de culoare închisă, care va reliefa coloritul splendid al peşted:\Electronica\lui In bazin se plantează specii de Crypfoco/yne şi Sagittaria Pend:\Electronica\tru aspectul estetic, pe latura lungă a bazinului, în direcţia luminiir se poate sădi specia Ceratopteris var, sumatranus, originară din ţara de baştină a lui sumi Se recomandă ca o dată la două luni milul de pe nisip să fie curăţat cu ajutorul Hibului de cauciuc r apa sifonată se va înlocui cu alta, de robinet, fiartă în prealabil Niciodată nu se va sifona mai mult de o treime din volumul apei din acvariu Mîlul colectat de pe fundul bazinului conţine resturi de hrană în descompunere : înlăturarea lui constituie o măsură de prevenire a îmbolnăvirii peştilor Peştele hrănit şi crescut într-un mediu corespunzător atinge maturitatea sexuală la vîrsta de 7—8 luni; el trebuie pregătit pend:\Electronica\tru reproducţie de la vîrsta de 4 luni, selecţionînd exemplarele cu coloritul şi forma preferate Candidaţii pentru reproducere vor fi hrăniţi foarte variat, cu Tubiîex, Daphnia, larve de Chiro- 197 nomus şi Enchyfraeus (ultimul se administrează în cantităţi mici, deoarece are un conţinut ridicat de grăsime) Peştii vor fi hrăd:\Electronica\niţi de două ori pe zi, ferindu-i de supraalimentare Pentru reproducere se foloseşte un acvariu curat, cu un volum de 12—15 l, în care se aşază puţin nisip bine spălat Apa va avea o temperatură constantă (tot timpul reproducerii) de 25—26°C, un pH = 7—8 şi o duritate scăzută Ea va trebui sa fie aerisită cu bule fine, bine oxigenată, însă în momentul aşezării reproducătorilor în bazin, aerisirea va fi oprită Plantele recomandate sînt : Fontinalîs, Myriophylluin, Cabomba, Hygrophila Ele se fixează pe fundul bad:\Electronica\zinului cu tuburi mici de sticlă sau în vase Pietrele vor fi aşezate ulterior pe fundul bazinului Acvariul va fi amplasat într-un loc bine luminat de soare Perechea se introduce în acvariu seara, iar a doua zi are loc depunerea icrelor Prin mişcări fine, graţioase masculul invită femela către plante, iar dacă se opune, o împinge, o forţează După depunere, reproducătorii sînt scoşi din bazin, ded:\Electronica\oarece îşi mănîncă icrele La o temperatură de 25°C, eclozarea lard:\Electronica\velor din icre (care se dezlipesc de pe plante după două zile), are loc după 20—28 de ore Larvele stau pe fundul bazinului, în nisip, înotînd din qnd în cînd spre suprafaţa apei După 4—5 zile de la eclozare sacul vitelin este resorbit şi alevinii încep sa se hrănească cu naupli de Cyclops şi de Artemia salina După 7—S zile mănîncă deja grindal, ciclopi mărunţi, tubî tocat mărunt etc La vîrsta de 3-—4 săptămîni capătă forma şi coloritul părinţilor, în această ped:\Electronica\rioadă ei trebuie mutaţi într-un acvariu mai mare Sumi trăieşte 3—4 ani Puntius nigrofasciatus (Gunther, 1868) sau nigro a fost adus în Europa în 1935 din Republica Sri Lanka, unde trăd:\Electronica\ieşte în apele lent curgătoare din pădurile subtropicale După apad:\Electronica\riţia lui sumi, nigro a fost un timp oarecare neglijat, însă s-a ,,read:\Electronica\bilitat" rapid, azi fiind una dintre ciprinidele subtropicale pred:\Electronica\ferate Acest peşte mic (5—G cm lungime), de culoare gălbuie-inur-dară pe laturi şi albicioasă -pe partea ventrală, are pe corp trei dungi negre late şi o pată neagră pe pedunculul caudal Faţă de coloritul vioi al lui sumi, acest peşte pare a fi în doliu Coloritul lui se schimbă însă în timpul reproducerii, cînd aripioarele mascud:\Electronica\lului devin negre, iar botul roşiatic, la ambele sexe în această ped:\Electronica\rioadă, capul masculului capătă o nuanţă roşie-închisă, partea pos-terioară a corpului şi înotătoarele sînt negre ; coloritul de bază al femelei devine mai spălăcit, iar dungile mai negre Nigro preferă apa cu o temperatură de 22—24°C, cu fundul mai întunecat Acvariul trebuie să fie mai puţin luminat, deoarece 198 peştelui îi place semiîntunericul Plantele necesare sînt Sagittaria şi Cryptocoryne, printre care obişnuieşte să se ascundă Dacă obd:\Electronica\servăm că peştele aleargă pe lîngă geamul acvariului dintr-un colt în altul şi corpul i s-a decolorat, înseamnă că nu i s-a asigurat med:\Electronica\diul preferat: semiîntunericul şi fundul cu mîl de culoare închisă Acest peşte nu este pretenţios; el consumă atît hrană vie, cît şi uscată, preferînd-o bineînţeles pe prima, care trebuie să i se add:\Electronica\ministreze de două ori pe zi Reproducerea lui nigro nu mai constituie azi o problemă, în acest scop bazinul va avea un volum de 25—30 l, coloana apei o grosime de 20—25 cm, fundul întunecos, acoperit cu turbă fiartă sau cu pietriş de bazalt Apa trebuie să aibă o temperatură de 25—26°C, un pH = 7 şi o duritate de 4—6°D G Plantele recomand:\Electronica\date pentru bazinul de reproducere sînt: Nitella, Fontinalis şi My-riophyllum Bazinul va fi mai puţin iluminat, înainte de lansarea reproducătorilor apa se va aerisi bine Perechea de nigro se introduce în bazin seara, iar a doua zi dimineaţa are loc reproducerea Dacă peştii nu s-au reprodus în decurs de două zile, se scot şi se introduce o altă pereche Jocul nupţial al peştilor este foarte zgomotos şi constituie o privelişte interesantă şi atractivă Icrele sînt gălbui După fecundare ele se lipesc de plantele din acvariu Cu mici întreruperi, depunerea icred:\Electronica\lor durează 2—3 ore, după terminarea căreia reproducătorii trebuie scoşi din bazin Icrele, la o temperatură de 25—26°C, eclozează după 24—30 de ore, iar larvele incolore, mici, stau timp de două zile lipite de plante sau de geamul acvariului ; la 3 zile după eclod:\Electronica\zare, încep să înoate şi să se hrănească în mod activ, în acest moment este bine să li se dea plancton foarte mărunt sau, în lipsă, gălbenuş de ou fiert Treptat trecem la alimentarea lor cu hrană grosieră, ca şi în cazul lui sumi La 4—5 săptămîni puii ating lungimea de l cm şi seamănă perfect ca formă şi colorit cu părinţii Puntius nigroîasciatus este un peşte foarte căutat de acva-rîştîi care se ocupă şi cu încrucişarea diferitelor varietăţi de peşte Nigro se încrucişează cu speciile P tetrazona şi P conchonius, dar fîfobabil şi cu alte specii de Puntius {Hankovszky) Puntius oligolepis (Bleeker, 1853), ca şi speciile pred:\Electronica\cedente, face parte din familia Cyprinidae, fiind un reprezentant foarte frumos al apelor tropicale Acest mic peşte de 4 cm lund:\Electronica\gime este originar din Sumatera, India şi arhipelagul Malayez, unde se găseşte pretutindeni în lacuri, rîuri mici şi chiar în bazinele din grădinile si din parcurile publice 199 Acvariştii preferă acest peşte pentru că este foarte prietenos, paşnic, extrem de sociabil şi în plus are şi un colorit frumos (a fost denumit, în mai multe limbi apusene, şi mreana-curcubeu) El se recunoaşte foarte uşor după solzii lui relativ mari, cu marginile negre, solzi ce lucesc în culorile curcubeului Culoarea de bază este verzuie-maron, cu irizaţii sidefii, iar înotătoarele de unroşu-închis-Pînă la atingerea maturităţii la ambele sexe se observă 5—6 pete negre de forme diferite, situate pe mijlocul corpului, de-a îungu! liniei laterale, în momentul maturizării, aceste pete dispar la masd:\Electronica\culi, în schimb coloritul lor devine foarte intens Peştele preferă un acvariu de dimensiuni mijlocii, cu apă de duritate medie (G—8°D G ), care are un pH = 7—8, o temperatură de 20—24°C, fundul acoperit cu nisip şi mîl de culoare mai închisă Plantele recomandate sînt Sagittaria, Cryptocoryne şi CerafoprerJs, printre care îi place să se ascundă în apropiere de fundul bazid:\Electronica\nului Preferă hrana vie, dar nu o refuză nici pe cea uscată Este interesant că în acvariu unde a fost lansat în amestec cu mai multe specii, P oiigolebis culege hrana căzută la fund care, găaindu-se printre rădăcinile plantelor sau în nisip, este refuzată de celelalte într-un bazin de reproducere cu laturile de 20—30 cm lund:\Electronica\gime, în care apa are o înălţime de 25 cm şi este bine aerisită în prealabil, acest peşte se reproduce a doua zi după lansare Pe fund:\Electronica\dul unui asemenea bazin se pune nisip bine spălat şi se plantează Nitella, Fontinaîis şi MyriopriyJJum Calităţile apei: pH = 7—8, dud:\Electronica\ritatea 6—7°D G , iar temperatura 26°C Amestecul apei vechi de acvariu cu apă proaspătă se face în proporţie de 50% La o temd:\Electronica\peratură de 26°C, după 26—32 de ore de la fecundare, din icre eclozează nişte larve mici, subţiri şi incolore După 3 zile, larvele încep să înoate şi, concomitent, să se hrănească activ Puntius titteya (Deraniygala, 1863) este un peşte mic, de 5,6 cm lungime, care concurează cu specia P oligolepis în ceea ce priveşte adunarea hranei căzute pe fundul bazinului din coşu-leţul de hrănire Această specie este originară din Sri Lanka, dar se întîlneşte şi în India, în mod obişnuit, ea are corpul verzui-al-bastrui înotătoarele, mai deschise la culoare, bat spre gri Există şi o varietate roşie, de culoarea flăcării, în special în cazul mascud:\Electronica\lului, care are aripioare brun-roşiatice în general, biologia acestui peşte nu diferă mult de cea a sped:\Electronica\ciei precedente El preferă apa cu pH-ul în jur de 7, cu o duritate mijlocie, spre 6—7°D G Temperatura optimă este de 22—24°C Ca plante se recomandă Sagittaria, Crypfocoryne, Cabomba Pentru reproducere se va folosi un bazin de 30X20X20 cm în care apa trebuie să aibă o adîncime de 16 cm Pe fundul aces- i tuia se va pune pietriş de mărimea alunelor şi se vor sădi tufe de Myriophyttum şi de Fontinaîis, pe care le vom fixa cu pietriş în mijlocul bazinului, înainte de lansarea reproducătorilor apa va fi îmbogăţită în oxigen ; apoi aerisirea ei se opreşte Reproducătorii se introduc în bazin seara, avînd nevoie de-un timp oarecare pentru acomodare A doua zi femela se ascunde printre plante ; masculul este foarte activ şi neliniştit şi o scoate Ia lumină împingînd-o cu capul Acest lucru durează 1—2 ore sau chiar mai mult, deoarece femela, fiind la început inactivă, nu se lasă uşor antrenată în jocul prenupţiaL La un moment dat pered:\Electronica\chea se apropie, cei doi parteneri se lipsesc unul lîngă altul dead:\Electronica\supra unei tufe şi nu se mai mişcă, apoi corpul femelei începe să tremure, iar icrele se elimină repede, fiind fecundate imediat de mascul, ai cărui lapţi sînt atît de numeroşi încît formează un nor albicios în jurul icrelor După fecundare, acestea se lipesc de plante La o temperatură de 25DC, dezvoltarea lor durează 24—30 de ore, după care are loc eclozarea larvelor, care măsoară 2 mm lungime, sînt gălbui-brune, transparente şi stau nemişcate pe pied:\Electronica\trişul de pe fundul bazinului In cea de a şasea zi, alevinii încep să înoate şi să consume hrană tot mai grosieră La patru săptămîni, corpul, ca şi aripioarele se colorează : apare dunga neagră longid:\Electronica\tudinală de la cap pînă la coadăr care ulterior dispare (la exemd:\Electronica\plarele adulte nu se mai vede} Dintr-o reproducere rezultă 70—100 de pui Acest peşte este foarte plăcut, paşnic, omnivor şi uşor aso-ciabil; în decursul celor 3—4 ani, cît trăieşte, se reproduce de maî multe ori Puntius barilioides (Boulenger, 1894) este originar din Africa Se întîlneşte frecvent în Angola, Rhodesia, precum şi în alte ţări sudice din acest continent, li găsim în Zambezi şi în apele care se varsă în acest fluviu Apele natale sînt bogate în oxigen, curate, cu o temperatură de 26°C ziua şi de 18CC noaptea La exterior acest peşte seamănă cu cel precedent, în lungime atinge 6 cm Pe părţile laterale, de culoare roşie-violacee se văid 16 linioare albastre-negricioase verticale Dorsala şi anala sînt gal-ben-roşiatice, prima avînd o pată mare roşu-carmin Irisul este roşu aprins Are o pereche de mustăţi Masculul este mai puţin corpolent decît femela Peştele este arătos, vioi, paşnic, uşor asociabil ? nu se sperie de alte specii din acvariu, cu condiţia ca nici acestea să nu fie agresive Preferă speciile apropiate, din aceeaşi familie Acceptă atît hrana vie (măruntă) cît şi cea uscată, pe care, o culege de pe Jundul acvariului 200 201 La vîrsta de 7—8 zile puii se pot hrăni cu naupli de artemii Ei cresc repede, atingind maturitatea la 6 luni, Plantele recomand:\Electronica\date pentru acvariu sînt Sagittaria, Nîtelîa, Fontinaîis şi Myrio-phyllum Puntius binotatus (Cuvier-Valenciennes, 1844) atinge dimensiuni mai mari decît specia precedentă In ţara de başd:\Electronica\tină ajunge chiar la 18—20 cm lungime, în timp ce în acvariu nu depăşeşte 10—12 cm Corpul este prelung, are o strălucire ard:\Electronica\gintie, spatele bate în verde-deschis, iar la gură are două perechi de mustăţi Tot pe corp se disting 4—5 pete negre, care devin roşii cînd peştele este excitat sau speriat, înotătoarele dorsale şi caudale sînt roşiatice, celelalte verzui Pe opercul se distinge o dungă îngustă, 'longitudinală Masculul este mai zvelt, iar femela mai plinuţă P binotatus preferă apa curată, bine aerisită, cu o temperad:\Electronica\tură de 20—24°C, condiţii asemănătoare celor din apele natale ale arhipelagului Malayez şi insulelor Filipine Duritatea apei este de 6— 10°D G , iar pH-ul 6—8 Deşi mai puţin răspîndit, acest peşte merită atenţia acvariştilor pentru frumuseţea sa şi pentru faptul că •este uşor asociabil în acvarii colective, Puntius conchonius (Hamilton-Buchanan, 1822) Pad:\Electronica\tria acestei specii este peninsula Indochinei El trăieşte în apele curgătoare sau stătătoare mici, în libertate atinge lungimea de 35 cm, iar în acvarii 7—8 cm Corpul masculului este mai zvelt, cel al femelei puţin mai plin Nu are mustăţi Coloritul acestui peşte este splendid : spatele verzui, laturile toat în roşu, corpul lucios, argintiu, în perioada reproducerii colod:\Electronica\ritul roşu se accentuează, în special la mascul, în apropierea pe dunculului caudal are o pată neagră Dorsala peştelui este fumu-rie-roşie, iar în timpul reproducerii devine neagră, lucioasă Cau-dala este galbenă, restul înotătoarelor galbene-fumurii, bătînd uned:\Electronica\ori în roşu la margini P conchonius este poate cea mai nepretenţioasă specie din această familie El suportă apa la temperatura camerei, adică 18—20°C, doar în timpul reproducerii avînd nevoie de 21—24^C De menţionat că rezistă şi la 12—15°C Aceasta fiind limita infed:\Electronica\rioară de temperatură, nu se recomandă să abuzăm, ci să ne înd:\Electronica\grijim de încălzirea apei (sau a camerei) atunci cînd temperatura -apei din acvariu scade mult Menţionăm că dacă temperatura apei din acvariu scade sub 16—17°C peştii se decolorează, îşi pierd pofta de mîncare şi vioiciunea -202 Acest peşte ornamental este „omnivor'1; consumă cu predid:\Electronica\lecţie hrana vie, dar se mulţumeşte şi cu cea uscată sau artificială Reproducerea acestei specii nu pune nici o problemă (se red:\Electronica\produce vara, în Jacurile din grădinile şi parcurile publice) După datele lui V P Daţkevici, prin repetate încrucişări şi selecţii au fost obţinute nu de mult generaţii întregi de P conchonius cu coadă de văl, primind denumirea de „Puntius de Odessa" Date intered:\Electronica\sante despre alte experienţe cu rezultate similare sînt comunicate de A I, Alexeev (Leningrad) ; încrucişînd P conchonius cu P ni-grofasciatus s-au obţinut generaţii noi, extrem de frumoase, cu coadă de văl şi cu aripioare pectorale şi anale prelungite (asemed:\Electronica\nea unui văl) Hibrizii rezultaţi se cresc uşor, nu sînt pretenţioşi, iar reproducerea lor nu constituie o greutate : se înmulţesc la fel ca şi părinţii Descendenţii se hrănesc şi se cresc fără dificultăţi înotătoarele prelungite sub forma unui văl de mireasă se transmit din generaţie în generaţie Puntius dunkeri (Ahl, 1929), provine din Malacca, Sumatera, Kalimantan şi Singapore, unde trăieşte în ape curgătoare curate şi cu multă vegetaţie, atingînd lungimea de 30 cm In acd:\Electronica\varii, însă, nu depăşeşte 12—15 cm Are două perechi de mustăţi Pe corpul verde-argintiu strălucitor se văd pete şi desene ned:\Electronica\gricioase sau albastre Aripioarele sînt roşietice Masculul este mai zvelt şi are un colorit mai intens Mărimea peştelui impune un acd:\Electronica\variu de dimensiuni mai mari, în care se vor sădi speciile Cera-topteris, Sagittaria, Nitella şi Fontinaîis Calităţile apei: pH-ul = 7—8, duritatea 6—8°D G , iar temperatura 24—26'C, deci ceva mai mare decît în cazul speciei precedente La o temperatură mai mică de 21—22°C peştele nu se simte bine Temperatura apei din bazinul de reproducere trebuie să fie de 29—30°C Apa „bătrînă" dăunează peştelui, deci trebuie împrospătată parţial la anumite intervale Specia este puţin pretenţioasă în ceea ce priveşte hrana : consumă orice, respectiv atît hrana vie, uscată, cît şi hrana artid:\Electronica\ficială ; o preferă însă pe cea grosieră Peştele creşte relativ repede Maturitatea sexuală este atinsă cînd ajunge la o lungime de 10 cm S-a observat că de multe ori femela se comportă asemenea unui mascul — ,,face curte" altoi femele, în jocul prenupţial iniţiativa aparţine la început femelei, care începe să fugărească masculul; apoi rolurile se schimbă Icrele sînt depuse în locuri ferite de lumină şi de accesul altor peşti, în timpul incubaţiei icrelor apa din bazinul de reproducere trebuie menţinută la o temperatură constantă de 28—30°C ; în nici un caz ea nu va coborî sub 27°C Atît icrele, cît şi puii nou născuţi 203 sînt sensibili la schimbarea temperaturii Apa bazinului de reprod:\Electronica\ducere, unde se cresc puii, trebuie primenită parţial la 2—3 săp-tămîni Cu toate că puii de P dunckeri cresc repede, maturitatea sed:\Electronica\xuală o ating abia la vîrsta de 18—20 luni Puntius f as c i a*u s (Bleeker, 1853) provine din arhid:\Electronica\pelagul Malayez, loc unde atinge lungimea de 15 cm în acvarii creşte pînă la 9—10 cm Corpul său este prelungit, capul ascuţit, sub gură avînd două perechi de mustăţi, înotătoarea dorsală este relativ dezvoltată Pe corpul galben-verzui al peştelui se văd 4 dungi longitud:\Electronica\dinale mai întunecate ; prima trece şi prin operculul peştelui, înod:\Electronica\tătoarele dorsale, analele şi pectoralele sînt roşietice Masculul este ceva mai zvelt şi mai colorat decît femela Apa în care trăd:\Electronica\ieşte trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: temperatura 22—24°C (pentru reproducere 25—26°C)r pH-ul 6—7, iar duritatea între 4—8°D G Hrana este identică cu a speciei precedente Puntius filamentosus (Cuvier-Valenciennes, 1844) este un peşte uşor turtit lateral, fără mustăţi, cu radiile dord:\Electronica\salei masculului prelungite Atinge în lungime 12—13 cm El prod:\Electronica\vine din Sri Lanka si din sud-vestul Indiei, ale căror ape, caracted:\Electronica\rizate de curenţi mai mari sînt curate şi bine oxigenate, fapt de care trebuie să ţină seamă şi acvaristul care creşte această specie Este un peşte cu colorit frumos Puii, spre deosebire de adulţi, au pe corp cîteva dungi negre verticale Adulţii au corpul argind:\Electronica\tiu, cu ,,desene" de culoarea muştarului în perioada de reprodud:\Electronica\cere abdomenul masculului se colorează în roşu-aprins Deasupra aripioarei anale, în apropierea pedunculului caudal, se distinge o pată mare neagră Caudala este neagră, cu vîrful alb Pectoralele şi analele sînt roşii Femela este mai puţin colorată decît masculul Unii acvarişti au semnalat faptul că femela atinge o lungime ceva mai mare decit masculul Ţinîncl seama de lungimea peştilor, acvariul în care se creşte P filameniosus trebuie să fie relativ mare (cu latura mare ceva mai lunga, decît în mod normal) Pretenţiile faţă de calităţile apei sînt reduse : îi place apa cu temperatura de 22—24CC, dar iarna, cînd temperatura camerei scade sub I9°C, peştele nu se îmbolnăd:\Electronica\veşte Se pare că temperatura minimă critică este de 17—18°C Apa trebuie să aibă un pH = 7, iar duritatea de 6—8°D G Specia este foarte fecundă; se reproduce şi în bazinele din parcuri şi grădini publice Nu este pretenţioasă în ce priveşte hrana şi este asociabilă cu alţi peşti paşnici, 204 Puntius gelius (Hamilton-Buchanan, 1822) este un ci-prinid mic, interesant pentru acvaristică Corpul său, uşor prelund:\Electronica\git, este turtit lateral, capul uşor ascuţit, fără mustăţi la gură Lund:\Electronica\gimea maximă atinge 4,5 cm (masculul ajunge rar la 4 cm) Locul său de baştină este peninsula Indochinei, apele cu multă veged:\Electronica\taţie din apropierea malului Trăieşte Iri cîrcluri mici, lucru de care se va ţine seama în special la amenajarea spaţiului de înot din acvariu Corpul peştelui este verde, cu irizaţii aurii, dorsala roşie, cu irizaţii metalice, lăsînd impresia de transparenţă Pe părţile laterale se pot deosebi cîteva pete, variate ca mărime, de culcare neagră Pe mijlocul corpului masculului se află o pată relativ mare, colod:\Electronica\rată în roz Peştele este vioi, paşnic, nu scurmă nisipul acvariului; se simte bine pe un fundal mai întunecos, unde şi coloritul se evidend:\Electronica\ţiază Temperatura minimă a apei este de 16°C, cea optimă variind între 18—22°C La o temperatură prea ridicată icrele se pot infesta de ciuperca Saprolegnia şi pieri Deci, nici la reproducere, nici în timpul creşterii puilor temperatura apei nu va depăşi limita de 24°C Femela depune icrele pe partea inferioară a plantelor cu frunze late Nu este o specie fecundă şi îşi pierde repede aspectul frumos ce o caracterizează Ca atare se reţin ca remonti pentru reproducere cele mai frumoase exemplare Această muncă de sed:\Electronica\lecţie este permanentă După Harţei, la reproducere se vor selecd:\Electronica\ţiona numai femele şi masculi care au depăşit vîrsta de doi ani Descendenţii cresc relativ încet, în primele 2—3 săptămîni puii stau ascunşi printre plante Ei se hrănesc uşor, nefiind pred:\Electronica\tenţioşi Puntius phutunio {Hamilton-Buchanan, 1822) este un ciprinid mic, care în acvariu nu depăşeşte 5 cm în apele natale din peninsula Malayeză şi Sri Lanka creşte pînă la 8 cm Corpul este de un argintiu strălucitor, cu 5 dungi verticale albastre, care uneori sînt spălăcite, înotătoarele sînt colorate în roşu, cu excepţia celor pectorale şi anale, care sînt galbene Se simte foarte bine în compania altor specii de Puntius •, este paşnic, uşor asociabil şi nepretenţios faţă de hrană, ca şi de mediul din acvariu (temperatura, pH-ul şi duritatea sînt asemănăd:\Electronica\toare speciei precedente) Aceasta specie merită atenţia acvaro-fiîilor Puntius schuberti este o denumite neştiinţifică a unei specii de Puntius (Barbus), introdusă în acvaristică, şi mai ales în comerţul cu peşti ornamentali, de către nord-amerîcanul Schubert (acvarist de seamă şi comerciant de peşti exotici) 205 :La început acest peşte a'fost Considerat drept rezultat al unei încrucişări între două specii de Puntius, însă mult timp au lipsit datele care să dovedească acest lucru Se considera că „schuberti" este o formă xantoristică a speciei Puntius semifascicolatus, după cum reiese şi din experienţele lui Ramshorst (1952) Ladiges, în schimb, s-a pronunţat împotriva acestei teze, fără a putea aduce dovezi grăitoare în susţinerea părerii sale Experienţele Iui Ramshorst fiind fructuoase, trebuie să-i atrid:\Electronica\buim meritele de a fi clarificat originea lui ,,schuberti" El a încrud:\Electronica\cişat P semifosciolaîus cu „schuberti", obţinînd descendenţi prolid:\Electronica\fici, care la rîndul lor au dat noi şi noi generaţii din aceşti peşti Unele dintre aceste prime generaţii au fost asemănătoare Iui P se-miîasciolatus, iar generaţia a doua s-a împărţit astfel: un număr mai mare de peşti „intermediari" („senii"), iar un număr mai, mic semănau tipului „schuberti" Deci, se poate deduce că din punct de vedere genetic rezultatele încrucişărilor au corespuns regulid:\Electronica\lor simple ale lui Mendel, descendenţii dominanţi avînd forma „intermediară" („senii") Puntius semifasciolatus (Gunther, 1868) provine din partea sud-estică a R P Chineze Creşte pînă la lungimea de 10 cm; masculul este ceva mai scurt Are corpul prelungit, uşor turtit lateral, fără mustăţi sau cu mustăţi scurte, aproape invizibile, Corpul peştelui este verde, cii strălucire de bronz (uneori aud:\Electronica\riu), cu 6—7 dungi verticale de culoare neagră dispersate asimed:\Electronica\tric pe părţile laterale ale peştelui Dorsala bate cîteodată în roşu în perioada reproducerii ventrala masculului este portocalie, înod:\Electronica\tătoarele sînt galbene sau roşii Masculul este mai zvelt decît fed:\Electronica\mela şi are un colorit mai pronunţat, mai frumos (cel al fe'melei poate fi uneori spălăcit) Acest peşte preferă o apă cu temperatura de 20—24°C (cea minimă fiind de 17°C, iar pentru reproducere de 23—24DC) Duritad:\Electronica\tea optimă este de 4—10°D G r iar pH-ul = 6—7 Este o specie foarte prolifică Puii cresc repede Hrănirea şi creşterea lor se vă face ca şi în cazul speciilor precedente Puntius v i 11 a t u s (Day, 1865) este un reprezentant, mic şi nepretenţios al acestei familii Se întîlneşte în Republica Islad:\Electronica\mică Pakistan, India şi Republica Sri Lanka, unde trăieşte în toate apele, inclusiv în orezarii Creşte pînă la maximum 6 cm lungime Culoarea corpului este verde-gălbuie, cu o strălucire puterd:\Electronica\nică, metalică, uneori argintie, înotătoarele sînt galbene Pe partea anterioară a dorsalei se află o dungă subţire neagră (verticală)  Temperatura preferată este de 20—24°, la reproducere ceva mai mare, pH-ul apei = 6—7, duritatea 6—8CD G Este un peşte aso-ciabil, foarte potrivit pentru acvariile colective în care pot fi plad:\Electronica\sate alte specii de Puntius, eventual şi alţi peşti paşnici Nu este pretenţios în ceea ce priveşte hrana : consumă în egală măsură hrană uscată şi vie, şi o acceptă şi pe cea artificială Se mulţud:\Electronica\meşte şi cu hrana uscată; pentru reproducători se va add:\Electronica\ministra mai multă hrană vie, pentru a asigura vitaminele şî microelementii necesari unei reproduceri reuşite Pentru reprodud:\Electronica\cere perioada cea mai potrivită este martie-aprilie La două fed:\Electronica\mele se plasează în bazinul de reproducere un mascul, dar se obţin rezultate bune şi cu proporţia l : 1 Ca substrat se pot folosi plantele-Nittella, Fontinalis şi Myiiophyllum, fixate cu baghete de sticlă în nisipul bine spălat, în funcţie de vîrsta şi lungimea peştelui o fed:\Electronica\melă depune 60—180 de icre Larvele de 4—5 mm eclozează după 30 ore şi stau aproape nemişcate pe nisip timp de încă 24—26 ore-ore La această vîrsta sînt aproape transparente şi subţiri ca nişte firicele După cîteva zile încep să înoate, căutîndu-şi hrana care' la început constă din Inîusoria, apoi gălbenuşul de ou (pastă fină) ; după două săptămîni consumă zooplancton mărunt, apoi pe cel grod:\Electronica\sier La vîrsta de 5 săptămîni orice hrană este adecvată pentru această specie Tanichthys albonube s (Lin Shu-yen, 1937), peştele-cardinal sau peştele-colibri, se bucură de o mare popularitate în rîndurile acvariştilor Istoria descoperirii acestui peşte de talie mică, care atinge abia 3,5 cm, este foarte interesantă La începutul anului 1937, vestitul ihtiolog chinez Lin Shu-yen, din Kanton, 1-a cunoscut pe tînărul Tan, care-1 transporta zilnic cu ricşa de la dod:\Electronica\miciliul său la laborator şi înapoi, într-o zi, Tan care iubea mult natura, i-a arătat marelui ihtiolog nişte peşti mărunţi, pescuiţi din~ tr-un lac situai la poalele munţilor acoperiţi mereu de nori albi (albonubes) Peştişorii aveau corpul verzui, cu o dungă laterală roşie ca flacăra, foarte strălucitoare Masculii aveau un colorit şi mai viu, cu înotătoarele galbene spre vîrf- şi roşii la bază, Aşa a-fost descoperit peştele-colibri, denumit de ihtiologul chinez după numele lui Tan, descoperitorul lui în faza de puiet, acest peşte se aseamănă cu peştele-neon, iar la vîrste mai mari este identic cu peştele-rzebră Pentru coloritul extrem de frumos şi atrăgător, pre-^ cum şi pentru faptul că se creşte şi se reproduce uşor, el se bucură, de largă popularitate în rîndul acvariştilor Peştele trăieşte în ape repezi şi reci Această trăsătură şi-a păstrat-o şi în acvariu,-unde diapazonul temperaturii mediului ac- 206 207' vatic este foarte larg : de la 12 la 22°C, preferind însă temperatura de 18—20°C Iarna se simte bine şi într-un acvariu neîncălzit, cu condiţia ca în timpul nopţii temperatura aerului din cameră să nu coboare sub 14—16°C Apa trebuie să aibă un pH de 6—8 şi durid:\Electronica\tatea de 4—8°D G Peştele-colibri nu este pretenţios — preferă zo oplanctonuî, dar consumă cu plăcere şi specii de Tubifex şi de Enchitraeus, precum şi hrană uscată de origine animală Peştele-colibri atinge maturitatea sexuală la vîrsta de 7—8 luni El preferă bazinele de 25—30 l, cu o adîncime de 15 cm Pe fundul acvariului se aşază un strat de pietriş mărunt, fiert şi apoi bine spălat Bazinul se acoperă şi timp de 4 zile, apa se aeriseşte bine ; apoi se fixează pe pietriş tufe de Fontinalîs, dezinfectate în apă sărată şi spălate bine în bazinul de reproducere se introduc mai multe exemplare de Tanichtyhs albonubes, respectînd propord:\Electronica\ţia de doi masculi la o femelă Timp de 5 zile, acest peşte îşi Iasă icrele în-inai multe porţii De aceea, după depunerea primelor icre peştii nu trebuie îndepărtaţi din bazinul de reproducere aşa cum greşit procedează acvariştii începători, în cea de a 5-a zi, reprod:\Electronica\ducătorii vor fi scoşi din bazin şi readuşi în acvariul de creştere Dezvoltarea embrionată durează 24—30 de ore Larvele eclozate atîrnă de plante sau de geam timp de 3—4 zile şi numai în a 5—6-a -l\ de la eclozare se produce resorbţia totală a sacului vitelin, alevi-ni i începînd să ducă o viaţă activă, în acest interval ei consumă cu plăcere praf de ouă, lapte praf, care se administrează zilnic - cîte un vîrf de cuţit în 5—6 doze consecutive In a 7-a sau a 8-a zi de la eclozare se pot hrăni cu Tubifex bine spălat şi tocat mărunt Cu un astfel de ,,meniu" peştii se dezvoltă foarte repede Brachydanio rerio (Hamilton-Buchanan, 1822) este cunoscut în lumea acvariştilor sub numele de zebra sau rerio Nu există acvarist care să nu fi văzut acest peşte ornamental, ce se -află în veşnică mişcare El nu depăşeşte 5 cm şi trăieşte în cîrduri care nu se destramă decît în momentul hrănirii Aceste cîrduri cad:\Electronica\racterizează comportarea lor nu numai în acvariu, ci şi în apele naturale din tara de baştină Zebra este îndrăgită nu numai de acvarişti, ci şi de spectad:\Electronica\torul care vizitează pentru prima dată un acvariu populat cu această specie Ea îşi are obîrşia în provinciile indiene Madras şi Bengal, de unde în anul 1905 a fost adusă în Europa de către P Matta Lankwitz în India, acest peşte trăieşte în apele stătătoare sau lent curgătoare, înotînd în cîrduri în straturile superioare, prind:\Electronica\tre tulpinile plantelor tropicale Datorită coloritului viu, este repede reperat de către'peştii răpitori, lucru ce a determinat dezvoltarea in- 208 stinctului de conservare : în apele natale, în caz de pericol, se ridică spre suprafaţa apei, ascunzîndu-se sub frunzele protectoare ale plantelor Acest instinct I-a păstrat şi în acvariu Corpul peştelui este brăzdat cu dungi longitudinale de cud:\Electronica\loare portocalie-aurie şi albastră, care se succed Aceste dungi înd:\Electronica\cep pe operculul peştilor (capul fiind de culoare albastră) şi se termină pe înotătoarele caudale Dorsala şi anala sînt şi ele brăzd:\Electronica\date de aceste dungi bicolore longitudinale La exemplarele mad:\Electronica\ture, dungile sînt puţin mai deschise, mai albicioase pe partea vend:\Electronica\trală Există şi o varietate de zebră la care dungile aurii sînt mai late decît cele de culoare albăstruie Se observă şi un dimorfism sexual : femelele au corpul mai gros, în special la burtă, iar dund:\Electronica\gile longitudinale de Ia mijlocul corpului sînt mai late decît în partea posterioară sau la baza cozii- Masculii au corpul mai zvelt, iar coloritul puţin mai închis decît femelele Marginea posterioară a înotătoarei dorsale este tivită cu negru Ambele sexe au mustăţi asemănătoare unor firicele fine Deşi zebra este un peşte puţin pretenţios (într-un bazin de 5—6 l de apă se pot creşte 3—5 peştişori), dacă dorim să-i creăm un mediu plăcut, trebuie să avem în vedere caracteristicile apelor originare, din Madras sau Bengal: însorite, subtropicale şi cu anud:\Electronica\mite proprietăţi fizico-chimice Astfel, după experienţele acvarofi-lilor noştri, se recomandă ca adhicimea apei din acvariu să fie de 25—30 cm, fundul acoperit cu nisip mai grosier şi cu puţin pietriş de mărimea mazării Acvariul trebuie aşezat în apropierea unui geam orientat spre est sau sud-est, ca sa poată fi luminat zilnic 2—3 ore Se recomandă sădirea următoarelor plante : Myriophyl-lum, Vallisneria şi Fontinalis, fixate cu pietriş mai mărişor Apa acvariului trebuie să aibă o temperatură de 20—23°C, să fie curată şi aerisită, cu bule fine De menţionat că acest peşte suportă scăd:\Electronica\derea temperaturii apei pînă la 15°C şi încălzirea ei pînă Ia 30°C Aceste situaţii trebuie însă evitate pH-ul apei va fi de 6,5—8 şi duritatea de 8—10°D G Mediul acvatic neutru este cel mai indicat Zebra consumă cu poftă chiar şi hrana uscată Preferă daf-niile, ciclopii şi bosminele După ce se lansează hrana vie într-un acvariu populat cu mai multe specii, zebrele sînt primele care înd:\Electronica\ghit rapid o mulţime de dafnii chiar din straturile superioare ale apei Dacă dafniile cad la fund, situaţia se schimbă — zebrele vî-nează în continuare cu rapiditate hrana vie în straturile superid:\Electronica\oare, iar jos, la fundul bazinului, se hrănesc celelalte specii De multe ori zebra smulge hrana preferată, cu o repeziciune formidad:\Electronica\bilă, chiar din gura altor peşti 209 14 — Acvariu Zebra se reproduce foarte uşor în acvariu In acest scop se poate folosi un vas turnat din sticlă (băi de sticlă sau bazine de sticlă de acumulatoare sau de baterii) incoloră, în care coloana apei va fi de 15—18 cm, astfel încît deasupra „cuibului", constituit din plante, să mai rămînă un strat de apă de 4—5 cm grosime Plantele se fixează cu pietricele, iar apa se aeriseşte bine timp de o zi Pentru asigurarea reuşitei reproducerii se recomandă următoad:\Electronica\rea proporţie a sexelor : o femelă la trei masculi mai tineri sau doi rnai bătrîni Pentru a forţa femela să părăsească desişul de plante, masculul depune de multe ori eforturi deosebite, adernenind-o sau chiar forţînd-o să-şi părăsească ascunzişul Uneori ea se preface că părăseşte acest loc, pentru ca în clipa următoare să se întoarcă Pe neaşteptate, parcă sătulă de insistentele masculului, femela înd:\Electronica\cepe să-1 fugărească în jurul ,,cuibului" Această goană prin bazin devine din ce în ce mai agitată şi mai rapidă : peştii înoată lipiţi cap lîngă cap, corp lingă corp, cu mişcări de o simultaneitate perd:\Electronica\fectă Jocul prenupţial devine tot mai intens, femelele expulzînd icrele în porţii mici, de 20—30 de bobite, care sînt fecundate încă în timpul înotului La o reproducere, femelele depun uneori 200—300 de icre ; în acvariul începătorului nu rămîn decît acelea care scapă din gura părinţilor, care-şi consumă propriile icre chiar în timpul reproducerii Problema se rezolvă prin scoaterea din acd:\Electronica\variu a reproducătorilor la timpul potrivit, adică după terminarea jocului nupţial, care nu durează mai mult de o oră Larvele eclozează după 26—48 de ore de la fecundare, în-funcţie de temperatura apei Ele atîrnă pe plante sau pe geamul acvariului ca nişte beţişoare mici, de 5—G mm lungime După 3—5 zile încep să înoate activ şi să vîneze infuzori în ordinea preferinţei alevinii consumă Rotatoria, naupli de CycJops sau de Artemia, mici crustacee etc Dacă au fost bine hrăniţi, la vîrsta de 2i/2—3 luni devin maturi din punct de vedere sexual, iar la G luni ating lungid:\Electronica\mea părinţilor, adică 4—5 cm Obţinerea şi creşterea unei familii numeroase de peşti-zebră oferă acvaristului multe satisfacţii Brachydanio albolineatus (Blyth, 1860) îşi are patria in Birmania şi insula Sumatera Ca dimensiuni, acest peştid:\Electronica\şor frumos se aseamănă cu zebra — are maximum 4,5 cm lungime Corpul lui irizează în mai multe culori vii în funcţie de lumina care cade pe el: albaslru-deschis sau verde (ca banana), uneori cu nuanţe roşii, verzui-albăstrui, cu o dungă longitudinală mai desd:\Electronica\chisă de-a lungul corpului, înotătoarele bat în roşu La o ilumid:\Electronica\nare puternică, peştele capătă culorile curcubeului 210 Ca şi specia precedentă, este un peşte foarlc puţin pretenţios faţă de mediul din acvariu Apa trebuie să aibă un pH între 6—-8 şi o temperatură de 20—22°C Trăieşte şi se reproduce şi la 17—I8°C Fundul acvariului se acoperă cu nisip grosier si cu puţin pietriş mărunt Ca plante se recomandă : Vallisneria, Myriophyl-lum şi Fontinalis Acest peşte se reproduce asemenea speciei B /erio, folosind ca substrat pentru icre plantele Myrjfop/iyJJuW şi Nitella Coloana apei trebuie să fie înaltă de 14—15 cm La o femelă se repartizează doi masculi Pentru a preveni consumarea propriilor icre, în timpul reproducerii peştii vor fi hrăniţi cu Enchytraeus (niciodată cu Cy-clops deoarece acesta mănâncă larvele eclozate) Brachydanio frankei, denumit de către acvarişti danio-leopard, este o varietate selecţionată prin încrwcişări ale sped:\Electronica\ciei B rerio B îrankei are pe corp nişte pete mici, rotunde sau uşor alungite, care ne amintesc semnele Morse La noi nu se creşte încă Brachydanio kerri {Smith, 1931) provine din golful Bengal, unde trăieşte in apele stătătoare şi curgătoare ale unor insule mici în Europa a fost introdus în anul 1956 de către Roloff şi s-a răspîndit destul de repede Din punct de vedere al formei, exemplarele mature seamănă cu Danio malabaricus Comprimat puţin lateral, reprezentantul acesd:\Electronica\tei specii are două perechi de mustăţi Gura este mică şi îndreptată puţin în sus Dunga laterală nu este completă ; uneori lipseşte Lund:\Electronica\gimea maximă atinge 5 cm Flancurile peştelui sînt de culoare al-bastru-deschis, pe care se văd două dungi aurii : cea de sus mai lungă, iar cea de jos mai scurtă Masculul este mai zvelt şi mai intens colorat decît femela în acvariile decorative se recomandă creşterea unui număr sporit de peşti din această specie, aspectul bazinului devenind mai atractiv Se va amenaja un acvariu mai mare, care să asigure sufid:\Electronica\cient spaţiu liber (fără plante), pentru înotul cîrdului Concentrarea peştişorilor în cîrduri este un element caracteristic acestei specii Pentru reproducere la o femelă se repartizează 2—3 masculi Reproducerea are loc în orele de dimineaţă, la răsăritul soarelui, cînd primele raze puternice pătrund în acvariu Peştii se aşază pe fundul bazinului de reproducere, femela depune icrele pe frunzele plantelor fixate cu baghete de sticlă pe fundul nisipos Este o sped:\Electronica\cie prolifică, iar puietul creşte rapid Brachydanio nigrofasciatus (Day, 1869) prod:\Electronica\vine din Laos şi Vietnam Masculul atinge lungimea de 3 cm, iar femela 4,5 cm La colţul gurii au o pereche de mustăţi 211 Este un peşte frumos, vioir paşnic, cîrdul lor într-un acvariu decorativ, bine amenajat şi sădit cu plante fiind de un deosebit efect Culoarea de bază a corpului este galben-albicios; pe acest fundal, pe mijlocul corpului peştelui se întinde o dungă longitud:\Electronica\dinală albastră foarte frumoasă Deasupra şi sub această dungă sînt înşirate, paralel, puncte albastre, care uneori se contopesc Puncd:\Electronica\tele masculului, ce se găsesc sub dunga longitudinală, sînt mai mari decît ale femelei Această specie preferă temperatura de 20—23°C, pentru reprod:\Electronica\ducere 24°C, cea minimă fiind de 18°C Pentru reproducere la o femelă se repartizează doi masculi Depunerea icrelor are loc în orele de dimineaţă Peştele se hrăneşte cu hrană vie şi uscată, dar n-o refuză nici pe cea artificială, Danio malabaricus (Yerdon, 1849) este specia care creşte cel mai mult din genul Danio, atingînd 12 cm lungime, în India şi Sri Lanka, unde trăieşte, preferă apele subtropicale cu multă vegetaţie în care înoată in cîrduri Are corpul brăzdat de dungi longitudinale, de culoare albastru-argintiu Dungile sînt red:\Electronica\lativ late, iar exemplarele mai bătrîne bat în roz Pe opercul se văd cîteva linioare de culoare albastru-închis Avînd în vedere că indivizii din această specie sînt relativ lungi, caracteristică pe care şi-o păstrează şi în acvariu, ca şi fapd:\Electronica\tul că înoată mereu în cîrduri, bazinul trebuie să fie suficient de mare, cu un spaţiu de înot corespunzător Denumirea de danio ded:\Electronica\rivă din cuvîntul indian dham, cu care localnicii denumesc toate speciile din genul Danio D malabaricus este un peşte destul do răspîndit în coreul acvarofililor, datorită frumuseţii lui şi uşurinţei cu care se reprod:\Electronica\duce Acest peşte nu pretinde o apă cu calităţi deosebite, ca alte specii, în acvariu poate fi folosită chiar apa de robinet cu pH-ul de 6,8—7,5, cu duritatea 8— 12°D G şi cu o temperatură de 20—24°C în timp de iarnă camera în care esto acvariul nu trebuie încălzită în mod special Plantele preferate într-un asemenea acvariu sînt Vallisneria, Fontinaîîs şi Myr/ophy/Ium, combinate estetic, într-o cantitate care să asigure suficient spaţiu de înot Un acvariu prea îngust şi prea scurt nu le permite peştilor să înoate mult şi în cîrd:\Electronica\duri mari Fiind o specie originară din ape lin curgătoare, fundul bazinului trebuie acoperit cu pietriş foarte mărunt şi cu puţin nisip grosier Mulţi ani după importul acestui peşte s-a crezut că pentru reproducerea lui trebuie un acvariu mare, de peste 100 1 Astăzi se ştie că el se reproduce într-un bazin mic, cu un volum de 20—25 l, 212 în care coloana apei are o înălţime de 18—20 cm Bazinul trebuie amenajat cu 2—3 zile înainte de lansarea reproducătorilor, acope-rindu-i-se fundul cu pietriş, în care se fixează Niteila, Myriophyl-lum şi citeva fire de Fontinalis Pietrişul nu are numai un rol estetic, ci şi unul biologic deoarece apără icrele şi larvele de canibalismul părinţilor Apa trebuie să aibă o temperatură constantă, între 22—23CC, şi să fie bine aerisită înainte de reproducere Unii acva-rişti (Wiesinger, Lânyi) recomandă ca femela să fie lansată în ba-bin cu două zile mai devreme decît masculii, pentru a se acomoda la mediul în care va avea loc jocul prenupţial Jocul prenupţial începe la orele 5—6 dimineaţa, cînd sub influenţa primelor raze sod:\Electronica\lare pe frunzele plantelor din acvariu apar cele dintîi bule de oxid:\Electronica\gen şi durează uneori 2—3 ore Icrele fecundate cad printre plante sau pietriş După unii autori (Pescov, Sterba), o femelă bine dezd:\Electronica\voltată depune pînă la l 500 de icre de culoare galbenă După o lună, o lună şi jumătate, în ovarele acesteia se maturizează o altă porţie de icre La o temperatură de 24°C, după 24—28 ore, are loc eclozarea larvelor, care la început atîrnă nemişcate de substrat, iar în a 6-a sau a 7-a zi încep să înoate, procurîndu-şi astfel hrana vie de care au nevoie Alevinii trebuie hrăniţi la început cu infuzori, iar mai tîrziu cu Enchytraeus tocat Numai după 8—10 zile se trece la hrana planctonică şi la Tubifex tăiat mărunt Dacă alimentaţia se face în mod raţional, puii de D malabaricus se deosebesc pe sexje de la vîrsta de o lună, iar după 3—4 luni ating maturitatea sexuală Danio de v ario (Hamilton-Buchanan, 1822) trăieşte în apele subtropicale cristaline, lent curgătoare şi cu multă vegetaţie din Birmania, Cambodgea, Laos, Republica Socialistă Vietnam Are un corp îndesat, puţin turtit lateral, în acvariu atinge lungimea de î1» cm Coloritul verzui-albastru, care uneori bate în violaceu, are un luciu argintiu Pe partea posterioară a corpului se pot distinge cîd:\Electronica\teva dungi mai întunecate, care devin tot mai şterse, pe măsură ce se apropie de capul peştelui Masculul este mai zvelt decît fed:\Electronica\mela, iar coloritul său mai vioi, rnai atrăgător Femela devine maj frumoasă, mai impozantă, numai în perioada de reproducere D devario nu este prea pretenţios faţă de apa din acvariu, care poate proveni şi de la robinet Calitatea ei va trebui să înded:\Electronica\plinească însă următoarele condiţii : temperatura optimă de creşd:\Electronica\tere 21—24CC, cea de reproducere 28°C, pH-ul 6,6—7,2, duritatea 8—10°D G Reproducerea este precedată de un frumos joc prenupţial, cînd peştii devin mai vioi atît sub aspectul comportării, cît si în 213 ceea ce priveşte coloritul Ei înoată mai agitaţi şi se fugăresc re-riproc în apa bazinului, iniţiativa revenind femelei, în momentul depunerii icrelor peştii se „îmbrăţişează" reciproc cu aripioarele, în apropierea fundului nisipos al bazinului Icrele cad libere pe t pilcuri" formate din Nitella sau Myriophyllum, fixate pe fundul acvariului de reproducere După depunere, ele trebuie protejate, deoarece părinţii îe-ar putea consuma La 7—8 zile după eclozare alevinii încep să înoate şi să-şi procure hrana De la o familie se pot obţine dintr-o singură reproducere 60—120 de larve Din genuî Danio mai fac parte numeroase specii, ca de exemd:\Electronica\plu D alboîinealus, D regina, D esomus şi altele Toate acestea pot fi încrucişate între ele, însă după unii autori (Sterba, Wiesin-ger, Frey) hibrizii sînt sterili în majoritatea cazurilor Toate sped:\Electronica\ciile din acest gen se bucură de aprecierea acvarofililor Rasbora heteromorpha (Duncker, 1904), deşi a fost adusă în Europa încă din anul 1905, în toate manualele nu se mend:\Electronica\ţionează decit frumuseţea acestui peşte, fără a se aminti ceva desd:\Electronica\pre modul lui de reproducere în acvarii Acest peşte îşi are patria în apele tropicale din Sumatera şi peninsula Malacca Se găseşte din abundenţă în apele de lîngă oraşul Singapore, bogate în vegetaţie acvatică tropicală In aceste regiuni, climatul este tropical, temped:\Electronica\ratura medie anuală a apei în natură fiind de 24°C şi pH-ul 6 Peştele are o lungime de 4 cm Partea anterioară a corpului este argintie cu irizaţii roşii, iar cea posterioară albastru-închis, cu strălucire argintie Pe partea posterioară a corpului se observă o pată închisă, albastră, care se prelungeşte şi pe pedunculul cau-dal La masculi, partea inferioară a acestui peduncul este ascuţită, iar la femelă, rotunjită Această specie, foarte decorativă, preferă un acvariu amenad:\Electronica\jat cu spaţiu liber pentru înot, cu fundul acoperit cu argilă de rîu spălată, peste care se aşterne un strat de un deget de nisip de rîu' O bucată de rădăcină ele copac, procurată dintr-un rîu, dă un asd:\Electronica\pect frumos acvariului Apa trebuie să aibă o temperatură de 23—25°C, un pH de 6,5—6,8 şi o duritate de numai 6—8°D G Ca plante se recomandă doar speciile de Cryptoco/yne Reproducerea acestui peşte frumos are loc în bazine mici, de 15—18 l, în care se toarnă 10—12 l de apă cu un pH scăzut, între 6,2—0,4, şi cu duritatea de 6—8°D G în aceste bazine temperatura trebuie să fie constantă în jurul a 26CC Apa din acvariu se aerid:\Electronica\seşte bine înainte de a se introduce reproducătorii, Planta care se recomandă este Cryptocoryne Wilîisii (Frey, Marton) Perechea de R heteromorphe se lansează în bazin seara, iar în dimineaţa următoare, cînd apar primele raze de soare, începe jocul prenup- 214 ţial, care este foarte interesant Masculul fugăreşte neobosit fed:\Electronica\mela timp de 2—3 ore, pînă cînd aceasta se aşază cu burta în sus sub o frunză mai lată de Cryptocoryne Masculul se apropie, se lipeşte de corpul ei, stînd cu burta în sus, cu corpul puţin încovoiat, parcă îmbrăţişînd-o în acest timp femela expulzează icrele, care se lipesc de partea inferioară a frunzelor Masculul le fecundează imediat Icrele care nu s-au lipit de plante cad pe fundul acvariului, se albesc şi pier Depunerea icrelor durează uneori 5—6 ore După cei doi autori mai sus-menţionaţi, o femelă depune 80—120 de icre transparente de culoare maro Eclozarea are loc după 24 de ore şi îa o temperatură de 26°C Larvele au o lungime de 5 mm, sînt transd:\Electronica\parente şi tot de culoare maro Timp de 3—4 zile ele trebuie ferite de lumina directă La cinci zile după eclozare, alevinii încep să ducă o viată activă Alimentele recomandate la început sînt naupli de Cyclops şi de Rotatorla, iar mai tîrziu zooplanctonul de diferite mărimi Hrăniţi în mod corespunzător, la vîrsta de 3—4 săptămîni puii capătă deja coloritul splendid al părinţilor Reproducererea acestei specii constituie în t r-adevăr o prod:\Electronica\blemă pentru acvarişti, pretinzînd măiestrie Oboseala şi grija pend:\Electronica\tru crearea condiţiilor necesare reproducerii sînt răsplătite însă prin obţinerea unei progenituri frumoase Rasbora trillneata (Steindachner, 1870) îşi are patria an Malaysia şi insulele Sunda, unde creşte pînă la o lungime de 18—20 cin în acvariu măsoară de obicei 8—10 cm Dorsala acestui peşte este verde-închis, laturile argintii, iar pectorala albicioasă Aripioara dorsală este de culoare verde-gălbui, pe caudală — sus şi jos — are două dungi negre, longitudinale Acest peşte preferă acvariul cu apă bine aerisită, cu mult spaţiu pentru înot, cu veged:\Electronica\taţie abundentă Acvariul trebuie amplasat în apropierea unui geam orientat spre est sau sud-est Peştele este paşnic, foarte sod:\Electronica\ciabil, vioi, în permanentă mişcare Datorită acestor trăsături sîn-tem convinşi că el va fi adoptat repede de acvariştii din ţara noastră Rasbora se reproduce într-un acvariu de 20—25 l, în care se plantează des Ceratopteris şi Cryptocoryne Se poate folosi apa de robinet şi apa distilată, în proporţie de 50% din fiecare Apa va avea un pH de 6,2—6,3, duritatea 6—8°D G„ iar temperatura de 24°C Ea trebuie bine aerisită în prealabil şi lăsată 5—6 zile să se matureze Pentru o femelă se introduc în bazin doi masculi De multe ori peştii rămîn zile întregi indiferenţi unul faţă de celălalt, deoarece reproducerea poate avea loc numai la o presiune atmosd:\Electronica\ferică de peste 760 mm, cu tendinţă de creştere Actul nupţial este 215 identic cu cel al speciei R, heteromorpha Icrele, în număr de 10—15, se lipesc masiv de frunzele plantelor acvatice Depunerea lor durează aproximativ o orăr după care reproducătorii trebuie înlăturaţi din bazin, deoarece îşi consumă icrele Larvele eclozează după 24 ore în a 5-a zi după eclozare, alevinii încep să înoate în căutarea hranei Hrana se compune — în ordine cronologică — din următoarele : în primele două zile gălbenuş de ou, apoi de la trei la cinci zile se hrănesc cu Rotatoria şi, în sfîrşit, se trece la administrarea de naupli mici, crustacee etc Bine hrăniţi, la vîrsta de 3—4 luni ei ating lungimea părinţilor Rasbora borapentensis {Duncker, 1904) este o sped:\Electronica\cie mai puţin cunoscută la noi în ţară Ea are un colorit foarte frumos Dorsala bate spre gri, iar burta este argintie cu reflexe metalice pronunţate ; pe mijlocul corpului se întind două dungi longitudinale, de la cap pînă la capătul pedunculului caudal: dunga de sus este de culoare aurie, iar cea de jos, verde-măslinie înotătoarele sînt incolore, iar baza caudalei este roşie ca flacăra Acest peşte preferă un acvariu mai mare (de 80 cm lungime) în care coloana apei să măsoare 25 cm Apa trebuie să fie cristad:\Electronica\lină, cu o temperatură de 25—26°C, moale, de 2—2,5°D G şi cu un pH de 6—6,5 Pentru reproducere se folosesc bazine de 18—20 l, cu fundul acoperit cu nisip de cuarţ bine spălat Apa din acest bazin va avea următoarele proprietăţi: 2°D G , pH-ul 6,5, temperatura 27CC Ca substrat se recomandă mustăţi de salcie bine spălate După un joc prenupţial foarte dinamic şi atrăgător, femela depune 150—200 icre La temperatura de 27°C alevinii eclozează după 36 de ore La început ei atîrnă de substrat sau de geamul acvariului După patru zile încep să înoate, roind în grupuri mici, în căutarea hrad:\Electronica\nei La vîrsta de 8 săptămîni capătă coloritul splendid al părind:\Electronica\ţilor ; se comportă la fel de vioi si înoată în grup Rasbora maculata (Duncker, 1904) este un peşte pud:\Electronica\ţin răspîndit la noi în ţară, deşi are o înfăţişare foarte frumoasă : este roşu ca flacăra, cu mai multe pete mici şi una mare albastră Acest peşte preferă un acvariu cu apă curată, cristalină, bine aerid:\Electronica\sită, cu o temperatură de 25°C, cu 4°D G şi cu pH-ul 5 în bazin se va planta Cryptocoryne fixat cu pietriş Preferă ca hrană Tubi-/ex şi Cyciops Atinge maturitatea sexuală la vîrsta de 10 săpîă-mîni Pentru reproducere se alege un bazin de 15—18 l, în care se va asigura o temperatură constantă şi relativ înaltă — 28°C Apa va fi cristalină, moale (3—6°D G ) cu un pH de 6—6,8 înălţimea co- 216" Ioanei de apă trebuie să măsoare 15 cm, Ca plante se recomandă Ceralopteris şi C/yprocoryne, iar în lipsa lor, mustaţă de salcie, eventual imitaţii de plante din material sintetic Peştii se reproduc la 3—4 zile după lansarea lor în acvariu, după un joc prenupţial violent O femelă depune 50—60 de icre La o temperatură de 28CC, alevinii eclozează după 30—36 de ore La două săptămîni pe corpul lor apar două pete albastre Acest peşte este vioi, mobil şi foarte plăcut la înfăţişare, R maculata este consumatoare de icre Deci, atenţie la securitatea icrelor în cursul dezvoltării embrionare în locurile de baştină, în Sumatera, Cambodgea, Malaysia etc peştele trăieşte în apele cu fundul mai întunecos Pentru a scoate şi mai mult în relief culoarea lui frumoasă, fundul acvariului tred:\Electronica\buie să fie mai închis, cu plante fixate în pîlcuri, asigurînd totuşi suficient loc pentru înot O parte a acvariului va fi bine ilumid:\Electronica\nată, restul rămînînd întunecat, pentru ca la nevoie peştii să se poată ascunde Dacă este hrănit în mod corespunzător, la 6—8 luni peştele atinge maturitatea sexuală Este o specie mai puţin fecundă, din* tr-o reproducere rezultînd numai 20—^0 de pui ce ating maturid:\Electronica\tatea Rasbora caudimaculata (Volz, 1903) are corpul lung, turtit lateral, şi atinge lungimea de 12 cm Locul de baştină este Asia de sud-est Este o specie frumoasă, elegantă, paşnică, care înoată totd:\Electronica\deauna în cîrduri El constituie o adevărată podoabă a acvariului Pe fondul argintiu-strălucitor al corpului se vede o dungă longid:\Electronica\tudinală de culoare verde-aurie Fiecare solz esle tivit la margine cu negru-lucios, ceea ce îi dă un aspect interesant (parcă ar avea desenată pe corp o plasă de pescuit) Pe caudală, atît în partea de sus, cît şi în cea de jos, se află cîte o dungă oblică de culoare neagră, care la margini este ornată cu cîte o linie portocalie Anala masculului este galbenă, cu vîrfurile albicioase, deosebindu-1 de femelă, în perioada de reproducere femela este mai ,,plinuţă" Drept substrat pentru depunerea icrelor se recomandă Niteîla sau imitaţii de plante verzi Printre ele icrele pot fi mai greu găd:\Electronica\site de părinţi, care le mănîncă, după terminarea reproducerii Red:\Electronica\producerea are loc la lumina puternică a soarelui, în zori de zi Actul este precedat de un joc prenupţial vioi Peştele consumă orice hrană — vie sau uscată şi se simte bine într-un acvariu mai mare, înotînd în cîrduri numeroase 217 Rasbora dorsiocellata (Duncker, 1904) provine din Sumatera şi Malaysia, unde trăieşte atît în apele curgătoare, cît şi în cele stătătoare Peste tot se găseşte în număr mare Peştele, cu o lungime de numai 4—5 cm, este zvelt, cu abd:\Electronica\domenul ascuţit şi uşor curbat Coloritul de bază poate fi galben-maroniu sau albastru, cu un pronunţat luciu argintiu Pe părţile laterale ale peştelui există două dungi longitudinale (uneori nu se disting bine) Pe înotătoarea dorsală se află o pată neagră, care la margine poate fi mai albicioasă Acest peşte se sperie uşor, motiv pentru care în anumite zone ale acvariului se vor sădi plante, dens, pentru a i se asigura ascunzişul necesar Acvariul nu se va expune la lumină intensă Ca şi la specia precedentă, acest peşte preferă o apă moale, cu un pH de 6,5—6,8 şi o duritate de 6—8DD G Peştelui îi place apa cud:\Electronica\rată, bine aerisită O frîntură de rădăcină de culoare mai întuned:\Electronica\cată, plasată lîngă locul liber de înot va asigura acvariului un aspect foarte decorativ Pentru reproducere temperatura apei va fi între 25—26°C Plantele preferate de aceşti peşti sînt Ceratopteris, Cryptocoryne •şi Fontinalis; se pot folosi şi plante artificiale, cu frunzuliţe fine, •subţiri Plantele se vor fixa pe fundul nisipos al bazinului de red:\Electronica\producere, deoarece în timpul depunerii icrelor peştii se ascund printre ele Ei nu-şi consumă icrele în curs de dezvoltare Depu- nerea icrelor, care începe în primele ore ale dimineţii, durează l-—2 ore Eclozarea larvelor are loc după 24—30 ore ; ele au o lund:\Electronica\gime de 4 mm Timp de 3—4 zile larvele trebuie ferite de lumina directă La 4—6 zile după eclozare, alevinii încep să ducă o viaţă de sine stătătoare La început se hrănesc cu naupli de artemii, mid:\Electronica\cro, tubi, dafnii mărunţi etc La 3—4 săptămîni capătă coloritul frumos al părinţilor Rasbora bengali (Meinken, 1956) trăieşte în apele ind:\Electronica\vadate de vegetaţie Peştele este mic, abia atinge lungimea de -3 cm, cu un corp uşor comprimat lateral şi relativ înalt Coloritul -său de bază este verde-gri Pe fondul lucios, se întinde, de la baza pedunculului caudal pînă la mijlocul corpului, o dungă albastră-ne-•gricioasă, care se lăţeşte în direcţia abdomenului Deasupra acesd:\Electronica\tei dungi se observă o linie dreaptă, lucioasă, roşie, cu irizaţii aurii, înotătoarele sînt galbene, cu desene negricioase şi foarte •subţiri Masculul are corpul mai zvelt, un colorit mai viu Ca şi în apele natale, în acvariu acest peşte înoată în cîrduri Este paşnic, nepretenţios, atît fată de apa din acvariu, cît şi faţă ca apa de la robinet să fie în prealabil declorinată prin fierbere Bazinul cu apă se ţine timp de 5—6 zile acoperit, se aeriseşte bine, şi se stabilizează temped:\Electronica\ratura necesară, care se va menţine constantă Reproducătorii se lansează în bazin seara, iar dimineaţa în zori se reproduc Depunerea icrelor este precedată de un joc foarte spectaculos : peştii, asemenea unor fluturi, înoată în bazin, masd:\Electronica\culul urmărind femela printre plante Intenţia masculului de a in- 271 vita femela spre plante devine din ce în ce mai vizibilă Cînd red:\Electronica\zistenta femelei a fost învinsă, perechea se opreşte deasupra pland:\Electronica\telor, icrele fiind imediat fecundate Ulterior ele se lipesc pe sud:\Electronica\prafaţa acestora După depunerea icrelor corpul femelei se subd:\Electronica\ţiază, ovarele fiind golite 'complet, iar perechea dă semne vizibile de oboseală, în acest moment, reproducătorii se înlătură din bazin, pentru a salva icrele şi larvele eclozate de canibalismul părinţilor Din observaţiile făcute rezultă că în decurs de 2—3 ore (maxid:\Electronica\mum) o femelă mai corpolentă depune pînă la l 500 de icre măd:\Electronica\runte, albe şi din care în iacvariul 'amatorului mai experimentat, mai atent sau mai norocos ies 700—800 de pui La o temperatură de 28°C eclozarea larvelor are loc după 16—18 ore, iar la 26°C, după 24 ore Larvele mici, transparente, stau 3—4 zile lipite de plante sau de geamul acvariului în a 4-a zi de la eclozare sacul vitelin se resoarbe complet, iar alevinii încep să înoate activ în căutarea hranei La început se alimentează cu infuzori, de 3—4 ori pe zi, iar pe măsură ce se dezvoltă li se administrează hrană vie din ce în ce mai grosieră : naupli, crustacee, tubi, grindal etc Totd:\Electronica\deauna se va prefera hrana planctonică La vîrsta de 8—9 luni, tetra atinge maturitatea sexuală şi ia coloritul, forma şi dimensiunea părinţilor, într-o vară, o femelă poate să se reproducă de 4—5 ori, la intervale de Î2-—16 zile Aceşti peşti trăiesc 3—4 ani, dar după atingerea vîrstei de l 1/2—2 ani nu mai corespund pentru reproducţie Un acvariu mai mare, cu plante verzi, în care înoată un cîrd de 200—300 de exemplare tinere de tetra încîntă nu numai pe ac-varist, ci şi pe toţi cei care vizitează pentru prima oară un acvariu Thayeria obliqua (Eigenmann, 1908) este un ca-racid de 6 cm lungime, care provine din Brazilia, din regiunea Amad:\Electronica\zonului Trăieşte în ape stătătoare mici sau în rîuri cu un curs lent, in straturile superioare, vînînd libelule, tîntari sau alte insecte care cad pe suprafaţa apei Este un peşte vioi, foarte mobil, care în apele natale înoată -cu mişcări repezi, în cîrduri destul de mari Necesită un acvariu voluminos, cu un spaţiu de înot corespunzător cu măd:\Electronica\rimea cîrdurilor Apa în care creştem acest peşte va avea o temd:\Electronica\peratură de 22—26°C, un pH = 6—7 şi o duritate de 4—8°D G Ea trebuie să fie cristalină, filtrată în permanenţă şi aerisită, în cold:\Electronica\turile opuse spectatorilor grupăm plante din genurile Cryploco-ryne şi Hygrophylla, printre care acest peşte frumos, cu corpul verzui-argintiu şi cu irizaţii metalice înoată cu mare repeziciune După dunga longitudinală neagră, destul de lată, care se întinde de la opercul şi pînă la capătul pedunculului caudal, continuîndu-se 272 Legendele plantelor color PEŞTI ORNAMENTALI DIN TARILE TROPICALE I 1 Copeina arnoldi Hasemania marginata Hemigrammus ocellifer Hemigrammus caudovittatus Hyphessobrycon flammeus Hypessobrycon innesi Hemigrammus pulcher B Hemigrammus rhodostomus 9 Hyphessobrycon callistus Gymnocorymbus ternetzi Hyphessobrycon heterorhobdus Pristella riddlei II 13 Esomus (uneatus Barbus titteya Rasbora maculata Puntius lasciatus Puntius tetrazona Rasbora heteromorpha Brachydanio rerio Danio malabaricus III 21 Pachyoanchax playfalri Aphyosemion australe Aphyosemion gulare Mollienisia sphenops Mollienisia velifera Lebistes reticulatus Gambusla punctata Platypoecilus maculatus Platypoecilus variatus Xiphophorus helleri IV 31 Carassius auratus Puntius nigrofasciatus Carassius auratus Puntius oligolepis Carassius auratus V 36 Trichogaster leeri 37 Betta splendens  Aequidens latifrons Macropodus operculoris VI 40 Cichlasoma meeki Trichogaster trichopterus Pterophyllum scalare Betta splendens VII 44 Cichlasoma facetum Cichlasoma severum Colisa lalia Tilapia mossambica VIII 48, CaMichthys callichthys Ambassis lala Aequidens maronii Brachygobius nunus Aequidens latifrons Badis badis Astronotus ocellatus Mesogonistius chaetodon Corydoras palealus PE5TI INDIGENI IX 1 Caracuda 2 Porcuşorul Crapul sălbatic Soarta Mreana Crapul de cultura Plevuşcă Linul X 9 Roşioaro Boişleanul Tiparul Gfindelu! Zvirluga Ghidrinul (in haina nupţială) Ghidrinul (culoare normala) Osarul  pe lobul inferior al înotătoarei caudale, peştele se recunoaşte foarte uşor chiar într-un acvariu populat cu mai multe specii Pentru reproducere este necesar un bazin cu un volum med:\Electronica\diu, însă cu laturi destul de mari După Zsilinszky, un bazin de 50X25 cm, cu apa de 28°C, un pH^6—6,2 şi o duritate de 2—2,5°D G este corespunzător Acest peşte îşi lasă icrele pe fund:\Electronica\dul nisipos al acvariului, nu pe plante, în bazinul de reproducere trebuie sădite totuşi câteva plante (naturale sau imitaţii), de care se vor lipi larvele eclozate Majoritatea peştilor ornamentali se reproduc dimineaţa, cînd răsare soarele Acest peşte face excepţie : el îşi depune icrele în momentul cînd soarele apune Deci, pentru acomodare perechea se plasează în acvariu dimineaţa, iar jocul prenupţial începe după-amiaza şi durează uneori l—2 ore Pe măsură ce soarele apune, peştii devin din ce în ce mai agitaţi: masculul se repede fulgerător dintr-un colţ al bazinului în direcţia femelei, mişcîndu-şi înotătoad:\Electronica\rele Acest atac se repetă mereu, pînă cînd femela devine activă şi atacă masculul Jocul culminează cu înotul rapid al peştilor, corp lîngă corp în jurul bazinului, înot care durează 15—20 de mid:\Electronica\nute, timp în care femela depune l 200—i 500 de icre, din care în majoritatea cazurilor rezultă cel puţin 500 de larve Icrele, ca un covor subţire, acoperă tot fundul acvariului După acest act, red:\Electronica\producătorii se odihnesc într-un colţ al bazinului; ei trebuie pesd:\Electronica\cuiţi şi lansaţi într-un alt acvariu La o temperatură de 28—28,5°C( alevinii eclo/ează după 14—16 ore Ei au o culoare maro, sînt transparenţi şi se lipesc de plante, de pietriş sau de geamul acvad:\Electronica\riului După 5 zile înoată, căutînd naupli şi rotifere mărunte La vîrsta do 4 •săptămâni ating deja lungimea de l—1,5 cm şi se pot hrăni cu iubi tăiat mărunt şi cu grindal La vîrsta de 8 luni ating maturitatea sexuală Thayeria boehlkei (Weitzman, 1896) este o specie fecundă, puţin pretenţioasă, însă mai dificilă sub aspectul reprod:\Electronica\ducerii artificiale Creşte pînă la 7—8 cm lungime Provine din bazinul Amazoanelor, unde trăieşte în ape mici, mai puţin adînci, stătătoare sau lent curgătoare 273 Corpul său este alb-argintiu Pe laturi, de la cap şi pînă la extremitatea de jos a caudalei se întinde cile o dungă neagră, lud:\Electronica\cioasă Deasupra şi dedesubtul acestora se disting două fîşii albid:\Electronica\cioase Este un peşte sperios, care se ascunde extrem de rapid în caz de „pericol" printre tufele de Crypîocoryne sau Hygrophylla Specia este uşor asociabilă, aptă pentru creştere în acvarii comune cu altele care de asemenea sînt paşnice, înoată în cîrduri mari -vi 18 — Acvariu nu este pretenţios fată de hrană Are nevoie de o apă cu o tem* peratură de 23—26°CP cu o duritate medie şi cu pH=6,8—7 Pentru reproducere, temperatura trebuie să fie de 28°C, apa bine aerisită, filtrată, moale Un bazin de 25 l capacitate coresd:\Electronica\punde perfect acestui scop După datele lui Pinter, specia depune-l 500—3000 icre, iar după Frex 600—800 ; icrele au o culoare mai închisă şi se lipesc de plante Dezvoltarea embrionară durează 12—15 ore (la o temperatură de 27—2Ş°C) La patru zile după ecio-zare puii înoată în căutarea hranei, în aceste zile au nevoie d& hrană foarte măruntă (Paramecium), iar după alte cîteva consumă naupli de artemii şi ciclopi, în primele săptămîni puii trebuie fed:\Electronica\riţi de lumina intensă Această specie atinge maturitatea la vîrsta de un an lntr-un acvariu amenajat cu gust, cîrdul de T boehlkel este foarte,specd:\Electronica\taculos Megalamphodus megalopterus (Eigenmann, 1915) este un characid foarte frumos, -care se pare că a fost introdus pend:\Electronica\tru prima dată în acvariu în S U A , în anul 1959 (Schuîtz) El trăd:\Electronica\ieşte în rîurile din Matto Grossor ca de exemplu Rio Ittenez şi Ric* Guspore, precum şi în afluenţii lor Apa acestor nuri are un curs lent, este cristalină şi moale, cu pH = 6 Culoarea lui este aurie, datorită frunzelor de palmier care cad în apă Peştele are o talie mică — 3,5—4 cin lungime Femela este-mai corpolentă, iar masculul mai zvelt Culoarea de bază este un roşu-închis, care spre partea dorsală bate în negru Pe corp după opercuî are o pată neagră mare, alungită, verticală înscrisă parcă într-un inel de aur In perioada de reproducere, înotătoarele vend:\Electronica\trale şi pectorale, ca şi abdomenul peştilor căpătat o culoare roşie Acvariul de creştere trebuie să aibă o temperatură de 22—23°C, un pH = 6 şi o duritate de 2—4°D G Planta recomandată este Myriophylîum Toţi acvariştii subliniază la acest peşte jocul prenupţîaî exd:\Electronica\trem de interesant Pentru reproducere se foloseşte un acvariu din sticlă turnată de 18—20 l, în care coloana de apă să aibă 20 cm Ca substrat pentru icre vor fi sădite tufe de Fontinalis Temperad:\Electronica\tura apei trebuie să fie de 25—26°C Peştii se lansează în bazin seara ; dimineaţa femela îşi depune deja icrele, din care după 20—24 de ore (la 26°C) eclozează larvele transparente, de culoare gal-ben-deschis Ele stau 2—3 zile atîrnate de plante, iar a 4-a sau a 5-a zi încep să înoate O femelă depune pînă la 600 de icre, din care se pot obţine circa 200—300 de pui, care atunci cînd ating lungimea de l cm se colorează la fel de frumos ca părinţii lor După reproducere părinţii trebuie îndepărtaţi din bazin 274 Moenkhausis sanctae fil omenae (Pittieri, 1920) este un peşte nou, despre care literatura străina de specialitate vorbeşte deocamdată puţin, întrucît obiectivul fiecărui acvarist mai experimentat este procurarea şi reproducerea unei specii noi, în cele ce urmează vom descrie acest peşte, căruia îi place un acd:\Electronica\variu mai mare, populat cu un amestec de specii Originar -din America de Sud, şi anume din apele Amazonului, el a fost adus în Europa imediat după cel de-al doilea război mond:\Electronica\dial Trăieşte în ape curate, stătătoare sau lent curgătoare, umd:\Electronica\brite de o vegetaţie luxuriantă, ferindu-se de locurile însorite înoată în cîrduri Lungimea femelelor care au atins maturitatea sed:\Electronica\xuală este de 5 cm, masculii fiind, în general, mai mici Corpul lor are o formă elipsoidală, la prima vedere remarcîndu-se caudala, relativ mare Acest peşte are spatele gri, laturile argintii, iar abdomenul în degradeu spre o culoare albicioasă Partea ventrală este verzuie, irisul roşu-carmin Pedunculul caudal are o pată neagră, iar în partea anterioară o dungă aurie verticală, care scoate şi mai mult în evidenţă coloritul frumos Peştele pretinde un acvariu suficient de mare, cu un spaţiu calculat astfel încît să poată înota liber în cîrduri Latura lungă a acvariului va avea cel puţin 80 cm Apa va fi curată, cristalină, cu o temperatură constantă de 24DC, un pH de 6,8—7 şi cu o durid:\Electronica\tate de 4—:6°D G Este un peşte timid, căruia îi plac colţurile din acvariu plantate din abundenţă cu Oypfocoryne şi Sagitîaria Pred:\Electronica\feră hrana vie, pe cea uscată consumînd-o fără poftă Dimorfismuî sexual se observă numai la ventrală, care la femelă se îngroaşă cînd are ovarele pline cu icre maturizate Reproducerea necesită un acvariu de 25X20 cm, pe fundul căruia se pune un strat de pied:\Electronica\triş şi de bazalt măcinat Cu ajutorul unor pietricele vom fixa MyriophyUum şi tufe de rontinaîis Coloana apei va fi înaltă de 20—25 cm, iar temperatura de 2G°C Se recomandă un pH —6,5—6,8 şi o duritate de 4—5CD G Bazinul de reproducere va fi umbrit, ded:\Electronica\oarece părinţilor nu îs place lumina intensă, iar icrele şi alevinii sînt fotosensîbili în bazin se introduc doi masculi la o femelă Jod:\Electronica\cul prenuptial începe cu atacuri vehemente din partea masculului Se poate spune că atît jocul, cît şi modul de depunere a icrelor seamănă cu cele ale speciei Gyirmocoryni&us terneîzi Icrele, în număr de 200—300 se lipesc de plante sau cad pe fundul bazinud:\Electronica\lui şi se dezvoltă printre pietre La o temperatură constantă de 26°C, după 24 de ore eclozează nişte alevini mici şi incolori Ei sînt extrem de fotosensibili La 5 zile după eclozare alevinii încep 275 să ducă o viată activă, înotînd după hrană Dacă sînt hrăniţi biner după o lună pe pedunculul caudal apare pata neagră, înoată în grup în straturile mai joase ale apei, oferind o privelişte frumoasă, Moenkhausia pittieri (Eigenmann, 1920), originar din Venezuela (lacul Valencia şi apele din jur), este un characid care nu depăşeşte lungimea de 6 cm, femela fiind ceva mai mică Corpul e relativ înalt Masculul are aripioare puternic dezvoltate, în special dorsala, analele şi pectoralele Pe corpul argintiu-lucios al acestui peşte se află multe pete mai întunecate, lucioase Cîrdul numeros de M pîttierî oferă o prid:\Electronica\velişte frumoasă Se înţelege de la sine 'că această specie pretinde un bazin mai mare, cu mult spaţiu, pentru a înota printre plante Cîrdul de peştişori trebuie iluminat de sus, pentru a-i pune în evidenţă cod:\Electronica\loritul Temperatura apei de 22—26°C, pH-ul în jur de 7, iar duritatea de 4—5°D G sînt condiţiile cele mai potrivite acestei specii Ca plante se recomandă Sagittaria si Cryprocoryne Apa trebuie să fie cristalină, curată, bine aerisită şi filtrată, pentru a asigura peştilor condiţii optime Reproducerea speciei seamănă cu cea descrisă în cazul peşd:\Electronica\telui precedent Consumă atît hrană vie cit şi uscată Moenkhausis oligolepis (Gunther, 1864) provine din apele mici, mai puţin adinei din Guyana şi din baz'inul hidrod:\Electronica\grafic al Amazonului Corpul peştelui este înalt, turtit lateral, lund:\Electronica\gimea de 12 cm $i culoarea galbenă-aurie Are o pată relativ mare pe pedunculul caudal, care se divide uneori în două mai mici Irid:\Electronica\sul peştelui este roşu-aprins Masculul, mai mic şi mai zvelt decît femela, are în timpul reproducerii înotătoarele roşii Datorită corpului mare şi relativ lung, acestui peşte trebuie să i se 'amenajeze un acvariu corespunzător ca mărime După Frey temperatura apei va fi de 20—22°C, iar cea din bazinul de reprod:\Electronica\ducere de 24—25°C Acest bazin se umple cu apă cu două săptă-mîni înaintea reproducerii şi se lasă să stea Tot cu două săptămîni înainte de reproducere, se procedează la separarea pe sexe, în acd:\Electronica\varii diferite Fundul bazinului se acoperă cu nisip, sădindu-se imid:\Electronica\taţii de plante sau Myriophyllum, care vor servi drept substrat pentru icre Deoarece peştii se fugăresc reciproc înaintea depud:\Electronica\nerii icrelor, se recomandă ca în timpul reproducerii bazinul să fie acoperit cu un geam de sticlă Icrele sînt depuse în orele dimineţii, numărul lor variind între 600—1 000 La 24—25°C, după 24 de ore de la fecundare, eclozează larvelo După o săptămînă, alevinii de 276 M oîigoîepîs înoată vioi în căutarea hranei Exemplarele adulte preferă hrana vie şi numai rareori o acceptă pe cea uscată, în cantităţi mici La vîrsta de o lună puii seamănă deja cu părinţii, dar ating maturitatea sexuală abia după 16—18 luni Cheirodon axelrodi (Schultz, 1956) a purtat pînă nu de mult denumirea ştiinţifică de Hypheasobrycon cardinaJis Această „stea" a acvariilor din S U A a apărut în bazinele amatod:\Electronica\rilor în 1955, cucerind prin coloritul său atrăgător majoritatea ac-vaiofililor din New York, Boston, Detroit etc , de unde, în anul 1957, a fost importat în Europa La noi încă nu se găseşte Provine din Rio Negro, un afluent al Amazonului {afluent ce are peste l 000 km lungime) Ca formă, peştele seamănă cu peştele-neon Creşte pînă la 4,5—5 cm lungime Are un colorit splendid : spatele este brun-ver-zui măsliniu, iar pe corp se întinde o dungă verde, lată, sub care se găseşte alta roşîe-purpurie mai lată, deosebit de frumoasă Pard:\Electronica\tea ventrală luceşte în culoarea argintului, înotătoarele sînt incod:\Electronica\lore, dar primele radii ale dorsalei şi pectoralelor au o culoare albă ca laptele Apa acvariului trebuie să fie curată, cristalină, cu o temped:\Electronica\ratură de 22—24qC, un pH = 6—6,5 şi o duritate de 2—3°D G Pland:\Electronica\tele preferate în acest acvariu sînt: Ceraîopieris, Myriophyllum şi Sagittaria, grupate astfel încît peştilor să li se asigure spaţiul necesar pentru înot Peştele preferă hrana vie şi numai la nevoie o mănîncă şi pe cea uscată Atinge maturitatea sexuală la vîrsta de 9—10 luni, necesitînd un bazin cu laturile de 50X25 cm, pe fundul căruia se aşterne un strat de pietriş mărunt de bazalt, gros de 4—5 cm, fixîndu-se cu ajutorul unor pietricele tufe de Fontinaîis Coloana apei va fi de 12 cm, temperatura de 26°C, pH-ul 6, iar 'duritatea de 1°D G Icrele se lipesc de plante, iar unele bobite cad pe fund, printre pietre, unde are loc dezvoltarea embrionară, ce durează 24—26 de ore Temperatura (26—26,5°C) trebuie menţinută şi in timpul dezvoltării larvelor, care după 6 zile încep să înoate în căutarea hranei La vîrsta de 8 săpiămîni coloritul lor este identic cu cel al părinţilor Cheirodon interruptus (Jenyns, 1842) Acest peşte trăieşte în Uruguay şi sud-estul Braziliei, în ape mici, cu multă ved:\Electronica\getaţie, unde creşte pînă la 6—7 cm Corpul său străluceşte la lud:\Electronica\mină, avînd un colorit argintiu Pedunculul caudal este decorat cu o pată neagră, strălucitoare, înotătoarele sînt roşii Este un peşte care se creşte uşor în acvarii ; consumă orice hrană, dar preferă hrana vie şi apa cu o temperatură între 20—25°C 277 Se reproduce dimineaţa, cînd acvariul este puternic luminat de razele solare La o temperatură de 24—25°C eclozarea larvelor are loc la 24—26 ore de la iecundarea icrelor ; după 3—4 zile ale-vinii înoată vioi în căutarea hranei Părinţii trebuie îndepărtaţi din acvariul de reproducere, deoarece îşi mănîncă icrele Dacă primesc hrană din abundenţă, puii cresc foarte repede Acestui gen îi mai aparţin şi alte specii atractive, cum sînt Ch îeu-ciscus, Ch arnoldi etc Phenacogrammus interruptus (Boulenger, 1899) a fost adus în Europa în 1950, din Africa, unde trăieşte în afluenţii mici ai fluviului Congo Apele natale, de mică adîncime, au o temd:\Electronica\peratură ridicată (peste 20°C) majoritatea anului şi o duritate foarte redusă Corpul peştelui este relativ lung şi turtit lateral Masculii ating lungimea de 8 cm, femelele însă nu depăşesc niciodată 6 cm Coloritul lor irizează splendid, schimbîndu-se mereu sub influenţa luminii, în timpul deplasării, Corpul este brăzdat în lungime de nişte dungi relativ late, de culoare albastră, verde, aurie, roză şi argintie Acest colorit variat nu se mai întîlneşte la nici un alt reprezentant al familiei Characidae înotătoarea dorsală a masculid:\Electronica\lor este prelungită astfel încît o atinge pe cea caudală în dreptul lobului superior Caudală 'are la mijloc (în locul bifurcaţiei) nişte radii prelungite, care formează o „furcă" albă-neagră de 5—6 mm lungime Aceste prelungiri ale caudalei nu se observă niciodată la femelă, reprezentînd un semn distinct al dimorfismului sexual Cînd aceste prelungiri ale înotătoarelor caudală şi dorsală sînt complet dezvoltate, iar corpul femelelor îngroşat de mulţimea icred:\Electronica\lor din ovare, înseamnă că indivizii au ajuns la maturitatea sexud:\Electronica\ală, care se produce de obicei la 6—7 luni Acest peşte se reproduce într-un bazin relativ mare - - cel puţin 40—50 cm lungime Apa trebuie să aibă o temperatură cond:\Electronica\stantă de 26°C, un pH-6 şi o duritate sub 2°D G Fundul se acod:\Electronica\peră cu pietriş fin, de mărimea boabelor de mazăre Ca substrat pentru icre se plantează Fontinalis şi Ceratopteris, ce se fixează pe fundul bazinului cu pietre mai mici Bazinul se apără împotriva razelor solare cu hîrtie verde transparentă După un joc de 2—3 ore, care începe dimineaţa şi culminează în orele de prînz, are loc depunerea icrelor din care o parte se lipesc de plante, celelalte căzînd pe fund printre pietricele Dezvoltarea embrionară durează, de regulă, 5—6 zile în acest timp reproducătorii nu trebuie lăsaţi în bazin, deoarece îşi consumă propriile icre şi chiar progenitura La 24 de ore după eclozare, larvele înoată în căutarea hranei Ele nu se ascund printre plante şi pot fi numărate cu uşurinţă, lucru 278 important din punct de vedere al dozării hranei Puii se dezvoltă rapid, la vîrsta de trei săptămîni atingînd lungimea de l—2 cm La trei luni au coloritul splendid al părinţilor Hasemania marginalia (Meinken, 1938) face parte din familia Characidae Patria acestui peşte este Brazilia de sud-est, unde trăieşte în cîrduri, îa bălţi şi în ape mici, lent curgătoare Atinge 4 cm lungime Masculul este de culoare portocalie, iar femela, argintie Pe înotătoarea caudală se observă o dungă lată, neagră, iar lîngă ea, •cîte o pată mică pe părţile superioară şi inferioară, în direcţia liniei laterale, pe corp se întinde o dungă subţire, mai discretă, de cud:\Electronica\loare argintie, înotătoarele sînt galbene, cu nuanţe liliachii Acestui peşte îi place apa cu o temperatură de 23—2G°C, cu un pH=7 şi cu o duritate de 6—8°D G , curată, bine filtrată şi aed:\Electronica\risită Totodată trebuie să-i asigurăm un spaţiu mare de înot Se reproduce în apă cu o temperatură de 27—28°C, neutră Raportul este de doi masculi la o femelă La 24 de ore după depud:\Electronica\nerea icrelor are loc eclozarea unor larve subţiri şi transparente La o reproducere, femela depune 150—200 de icre Este un peşte mai puţin pretenţios, omnivor, dar preferă înd:\Electronica\totdeauna hrana vie Hasemania melanura (Ellis, 1939) provine din pard:\Electronica\tea de sud-vest a Braziliei, unde trăieşte în apele mai puţin adinei, inotînd în cîrduri Este un peşte mic (atinge doar 5 cm lungime), graţios, turtit lateral, lipsit de înotătoarea adipoasă Masculul are o culoare galbenă-aurie şi o dungă neagră, lond:\Electronica\gitudinală, iar extremităţile înotătoarelor albicioase ; femela este argintie Fiind o specie foarte vioaie, în permanentă mişcare, necesită mult spaţiu liber pentru înot Preferă o apă cu temperatura între 22—25°C, cu pH = 7 şi duritatea de G—8°D G Apa trebuie să fie curată, cristalină, bine aerisită Se reproduce Ia o temperatură de 25—26°C Depunerea icred:\Electronica\lor are loc după un joc prenupţial intens, în timpul căruia reprod:\Electronica\ducătorii se fugăresc printre plante, oprindu-se din cînd în cînd O femelă depune între 100—150 icre, din care rezultă un număr de 60—80 larve La o temperatură de 26°C larvele eclozează după 36—40 de ore de la fecundarea icrelor Ele sînt transparente şi foarte subţiri La început consumă infuzori, iar după l—2 săptămîni naupli de artemii La maturitate preferă hrana uscată Aphyocharax rubTopinnis (Pappenheim, 1921), unul dintre peştii favoriţi ai acvariştilor, este originar din Argen- 279 tina, unde trăieşte în regiunea rîului La Plata El nu depăşeşte nid:\Electronica\ciodată lungimea de 5 cm, are un colorit frumos, argintiu-verzui, cu înotătoarele roşii ca sîngele Datorită taliei zvelte, înoată cu uşurinţă şi în desişul de Crypfocoryne şi Sagittaria îi place apa curată, cu o temperatură de 24—26°C, un pH = 7—7,5 şi cu o dud:\Electronica\ritate de G°D G Icrele şi le depune la o temperatură de 28°C, iar ecloziunea are loc după 30—32 de ore O femelă depune într-o pontă peste 350—400 de icre Reproducătorii sînt mari consumatori de icre, de aceea trebuie pescuiţi din bazin imediat după reprod:\Electronica\ducere Coloritul lor iese în evidentă în special într-un acvariu cu fundul întunecat Pristella riddlei (Meek, 1907), un mic characid trăieşte în Brazilia, Venezuela, Guyana şi Trinidad-Tobago, în lacurile mici de pe litoralul marin, formînd uneori cîrduri mari Este un peşte turtit lateral şi are pe spate o aripioară adid:\Electronica\poasă Masculul atinge lungimea de 3,5 cm, iar femela 4,5 cm, Corpul peştelui este gălbui, cu luciu metalic, aproape transparent Pe partea anterioară a corpului P riddlei are o pată întunecată înotătoarea dorsală şi cea anală sînt împodobite cu cîte o pată Este o specie paşnică, vioaie, în continuă mişcare Deşi poate creşte şi într-un acvariu mic, pentru a-i asigura buna disd:\Electronica\poziţie şi condiţii optime de mişcare îi este necesar un bazin -de cel puţin 40 de litri capacitate, deoarece trăieşte în cîrtl-Temperatura minimă a apei va fi de 18—20°C, însă peştele se simte bine numai la 20—24°C Apa trebuie să fie neutră sau puţin acidă, cu o duritate de 4—6°D G Fundul acvariuluî va avea o nuanţă mal întunecată, iar apa va fi iluminată moderat Crypfocoryne şi My-riophyllum sînt plantele recomandate pentru acest gen de acvariu Peştele este uşor adaptabil şi nepretenţios fată de hrana adminisd:\Electronica\trată : consumă în egală măsură hrană vie sau uscată Reproducerea acestei specii în acvarii nu este o problemă Ea se poate realiza într-un bazin turnat din sticlă, cu o capacitate de 10—12 1 Pe fundul acestuia nu se va pune nisip sau pămînt, fiind suficientă fixarea cu baghete de sticlă a unor tufe de Fonti-naîis sau Ceratopteris, pe care femela va depune icrele într-un nud:\Electronica\măr ce variază între 300—500 Larvele eclozează după 24 de ore Eclozarea are loc la lumina zilei, cînd bazinul este bine iluminat Reproducătorii vor fi îndepărtaţi imediat după depunerea icrelor, deoarece îşi consumă propria progenitură Alevinii consumă hrană măruntă şi au nevoie de temperatură constantă, timp de 2—3 săptămîni La 4—5 luni puii seamănă deja cu părinţii 280 ' C o pe i n a a r n o l d i (Regan, 1912) îşi are patria în cursul inferior al Amazonului şi în afluenţii rîului Rio Para Corpul acesd:\Electronica\tui peşte este alungit: 8 cm la mascul şi 6 cm la femelă Coloritul lui este atrăgător : spatele cenuşiu-verzui, abdomenul roz, înotăd:\Electronica\toarele galbene Se simte bine într-un acvariu mai mare, cu o temd:\Electronica\peratură de 24—25°C, cu un pH — 7 şi cu o duritate a apei ce nu depăşeşte 8°D G Este un peşte vioi, săltăreţ, care necesită ca acd:\Electronica\variul să fie acoperit în permanenţă Modul de reproducere al acestei specii este extrem de origid:\Electronica\nal : femela îşi depune icrele sărind pe porţiunile plantelor care ies din apă sau pe pereţii acvariului, deasupra apei, unde de multe ori are loc şi fecundarea lor în timpul dezvoltării embrionilor, masd:\Electronica\culul stropeşte icrele cu apă prin bătăile permanente ale cozii, fe-rindu-le astfel de uscare La o temperatură de 26—28°C, larvele eclozează după 24—36 de ore şi cad în apă, unde în decurs de 3—4 zile are loc resorbţia sacului vitelin, după care alevinii încep să ducă o viaţă activă Reproducătorii îşi mănîncă cîteodată icrele, deci după reproducere ei trebuie înlăturaţi din bazin Datorită coloritului şi biologiei interesante, asupra cărora se pot face multe observaţii, acest peşte a cîştigat simpatia acvariş-tilor noştri Copeina callolepis (Regan, 1912) trăieşte în apele mici din cursul inferior al fluviului Amazon Creşte pînă la lungid:\Electronica\mea de 6 cm, femela fiind ceva mai mică Solzii îi sînt relativ mari Este un characid frumos, cu corpul gri-verzui Solzii sînt tiviţi la margine cu negru, iar la baza fiecăruia se află cîte o mică pată roşie-neagră, lucioasă Este mai pretenţios în ce priveşte temd:\Electronica\peratura apei decît specia precedentă Reproducerea este precedată de un joc prenupţial vijelios ; după ce perechea se stabileşte lîngă frunzele mai late ale unei plante submerse sau plutitoare, femela îşi depune (aproape că îşi lipeşte) icrele pe frunze, iar masculul le fecundează imediat După acest act reproducătorii, obosiţi, se retrag într-un colţ mai liniştit al acd:\Electronica\variului şi se odihnesc uneori ore întregi La o temperatură de 28—30°C (temperatura optimă de reproducere) larvele eclozează după 36 ore ; ele stau nemişcate încă 2 zile, lipite de plante sau de geamul bazinului, menţinîndu-se de obicei aproape de suprad:\Electronica\faţa apei La început au nevoie de hrană foarte măruntă, dar după două săptămîni pot consuma naupli de artemii şi dafnii mici C caîîolepis este un peşte ornamental frumos, interesant, atît pentru creşterea sa, cît şi din punct de vedere al reproducerii Copeina guttata {Steindachner, 1875) este un alt red:\Electronica\prezentant al genului Are un corp relativ lung, turtit lateral, aco- 281 perit cu solzi mari îi lipseşte înotătoarea adipoasă Partea suped:\Electronica\rioară a capului este uşor turtită Atinge lungimea de 15 cm în apele natale, dar în acvariu nu poate depăşi 8 cm Această specie provine din cursul mijlociu al Amazonului, unde trăieşte în ape mici, cu multă vegetaţie, Are un colorit foarte atractiv : culoarea de bază este cea ald:\Electronica\bastră verzuie, dar peştele ba'te şi în roşu intens, deoarece fiecare solz are la bază cîte o mică pată roşie, înotătoarele sînt fie gald:\Electronica\bene, fie cărămizii, dorsala avînd scurte linioare negre pe partea anterioară, în timpul reproducerii coloritul peştelui se intensifică C guiţată este un peşte puţin pretenţios faţă de mediul din acvariu, rezistent şi apt pentru a fi crescut în bazine comune cu alte specii similare Este un peşte paşnic, uneori chiar timid Cînd se sperie de umbra acvaristului sau a vizitatorului încearcă să sară din bazin Pentru prevenirea acestor accidente acvariul se va acod:\Electronica\peri cu un geam protector Acest peşte preferă o apă cu temperatura între 22—25°C (cea minimă fiind de 18°C), cu pH-6,8—7 şi cu o duritate scăzută, de 4—6°D G Se simte bine într-un acvariu mai voluminos, cu apa curată, aerisită, în care s-au plantat speciile Sagittarîa şi Cryp-focoryne Reproducerea începe cu un joc prenupţial viguros, oare se termină cu aşezarea perechii la fundul acvariuîui, în groapa săd:\Electronica\pată de mascul cu puţin timp înainte, în cele din urmă, masculul se aşază cu abdomenul lîngă cel a femelei, aceasta începe expulzarea icrelor, ipe care el le fecundează numaidecît Prin mişcarea permad:\Electronica\nentă a înotătoarei caudale masculul asigură icrelor şi embrionilor în curs de dezvoltare oxigenul necesar La o temperatură de 25—26°C, larvele eclozează după 36—50 ore O femelă, în funcţie de greutatea corpului, depune l 500—2 500 icre, din care, în cond:\Electronica\diţii optime, se pot obţine cîteva sute de alevini Dat fiind numărul mare al descendenţilor, apa bazinului în care se cresc trebuie bine aerisită, în cazul unei hrăniri corespunzătoare, puii cresc repede După 2—3 luni părinţii se reproduc din nou Charax gîbbosus (Linne, 1758) provine din Brazilia (cursul mijlociu şi inferior al Amazonului) şi Guyana Este larg răspîndită şi în bazinul hidrografic al fluviului Rio, Paraguay Corpul acestui peşte este prelungit, turtit lateral, cu spinarea înaltă (încovoiată), de unde provine şi denumirea lui ştiinţifică Corpul său este verde-maroniu, cu multe pete de culoare verzuie Lingă opercul se află o pată negricioasă Aripioarele sînt galbene 282 Masculul osie n^ai zvelt decit femela, iar în timpul reprodud:\Electronica\cerii coloritul lui devine mai intens După aspectul exterior, acest peşte pare a fi o specie răpid:\Electronica\toare, în realitate avem de-a face cu o specie paşnică, cu pretenţii modeste în ce priveşte hrana Consumă în egală măsură hrană vie sau uscată Nu este un peşte prea mobil; în căutarea hranei el stă cu capul înclinat spre fundul bazinului, Deoarece în acvariu poate atinge 15 cm lungime, are nevoie de un bazin mai voluminos Pred:\Electronica\feră o temperatură (de 24—26°C, cu o duritate medie Incubaţia icrelor la această temperatură durează 30—36 ore Larvele eclozate sînt plăpînde şi necesită hrană foarte măruntă Se poate asocia cu alte specii din această familie La sădirea plantelor trebuie să avem în vedere planificarea unui spaţiu liber suficient de mare pentru înotul peştelui şi observarea lui Familia Cyprinodontidae Această familie, foarte interesantă din punct de vedere al acvaristicii, cuprinde peste 400 specii de peşti tropicali şi subtrod:\Electronica\picali, grupate — din punct de vedere al sistematicii — în 21 ged:\Electronica\nuri (Frey), care la rindul 'lor formează 5 subfamilii : Cyprinodon-îinae (ipeşti ovipari), Poecilinae, Anablepincte, Goodeinae, Jenyn-siriae (peşti vivipari) Din cele 21 de genuri, mai importante sînt următoarele : Aphyosemion, Ep/pJafys, Rîvalus, Pachypanchax, Nothobranchius, Cynoîebias, Cyprinodon, Fundulus Acestea cud:\Electronica\prind peşti cu un colorit bogat şi frumos, în special la masculi, fed:\Electronica\melele fiind în multe cazuri mai şterse sub aspectul coloritului Dimorfismul sexual se manifestă deci prin deosebiri de colorit, precum şi prin faptul că la unele specii masculii sînt ceva mai lungi Cîteva specii din această familie, cu un colorit foarte frud:\Electronica\mos, au fost cîndva „stele" ale acvariilor din Europa — Aphyosed:\Electronica\mion australe, Aplocheilus îineaius şi Epyplalis chaperi, rămînînd şi astăzi pe lista celor mai populari peşti ornamentali Ciprinodontidele sînt destul de larg răspîndite în apele trod:\Electronica\picale şi subtropicale din Africa, America Centrală şi de Sud ţpînă la latitudinea 30°S), în Peninsula Arabiei, precum şi în apele dulci din sudul şi sud-estul Asiei Apele natale sînt puţin acide şi moi, duritatea lor nedepăşind 8—10°D G Aceste condiţii elementare, led:\Electronica\gate de chimismul apei, trebuie asigurate şi în acvariu dacă dorim ca peştii să se simtă bine Cînd camera în care este aşezat acvad:\Electronica\riul este încălzită, temperatura aerului păstrîndu-se relativ con- 283 stanţă şi iarna, apa din acvariu nu trebuie încălzită, aceşti peşti ne-fiind foarte sensibili la schimbarea temperaturii apei cu cîteva grade La majoritatea acestor specii depunerea icrelor se poate realiza în bazine mici din sticlă turnată, de 3—5 sau de 8—10 1 înăld:\Electronica\ţimea coloanei din iapă diferă de la specie la specie, iar temperad:\Electronica\tura optimă de reproducere variază între 24—28°C în general peşd:\Electronica\tii îşi depun icrele pe tufişuri de plante mai fine, ca Nitella, Riccia, FontinaHs sau Ceratopteris, înlocuite cu succes cu firicele din naid:\Electronica\lon, perlon, orlon e te , care au avantajul că nu se descompun şi nu favorizează astfel dezvoltarea infuzorilor, duşmanii larvelor şi alevinilor Icrele acestor specii au o perioadă de incubaţie relativ Iungăr de 10—14 zile, care constituie o adaptare a speciei respective la condiţiile din apele natale (perioade ploioase ce alternează cu ped:\Electronica\rioade de secetă) Ele sînt mari şi rezistente Larvele eclozate înoată relativ repede şi se hrănesc de la vîrsta de l—2 zile, preferind hrana vie, ca, de exemplu, naupli de Cyclops sau de Artetnia Unele specii din această familie se simt bine numai în ac-varii-biotop, neputîndu-se asocia cu altele, din aceeaşi familie Aphyosemion australe (Rachow, 1921), denumit în multe ţări Cap Lopez, după locul de unde provine (Africa Cend:\Electronica\trală), este un reprezentant tipic ovipar al familiei Cyprinodonti-dae Acest peşte, prin comportare şi prin coloritul său splendid, nu dezminte atmosfera caldă a apelor tropicale de unde provine Din punct de vedere al coloritului, A australe rivalizează cu guppi După unii acvarişti, el este unul dintre cei mai frumoşi peşti ornamentali Dimorfismul sexual este pronunţat atît în ceea ce priveşte dimensiunea, cit şi coloritul Masculul creşte pînă la 6 cmr în timp ce femela depăşeşte foarte rar 5 cm Ea este aproape mod:\Electronica\nocromă, fără desene pe corp Masculul în schimb are un colorit bogat, diversificat, parcă ar fi ieşit de sub paleta unui pictor care foloseşte numai culorile vii Pe corpul -brun sau roşiatic alternează desene violet-albastrui, verzi-albăstrui, albe cu irizaţii metalice, mov-deschîse, negre, roşii ca sîngele etc înotătoarea caudală a masculului este foarte frumoasă ca formă şi colorit Ea are mijd:\Electronica\locul alb, înconjurat cu dungi de un roşu-aprins şi marginea tivită cu negru Peştele nu se sperie la apariţia unei persoane în preajma acvariului Dacă batem cu degetul în geamul bazinului apare imed:\Electronica\diat din desişul plantelor şi ne priveşte fără nici o teamă 284 Este un peşte tipic de acvariu-biotop Dacă dorim să-1 creştem într -un acvariu populat cu alte specii, vom alege numai peşti paşd:\Electronica\nici, care nu se mişcă repede (de exemplu, Copeina arnoldi, peş-tele-neon etc ) A australe preferă apa cu o temperatură mai scăzută, moale si cu un pH puţin acid Literatura de specialitate mai veche indică drept temperatură preferată 22—26°C, dar din experienţa acvariş-tilor de la noi, ca şi din alte ţări, rezultă că îi place şi apa de 18—20°C,- mai mult chiar, într-o cameră călduroasă apa acvariului nu trebuie încălzită Pentru umplerea acvariului cea mai potrivită este apa de ploaie, trecută printr-un filtru cu turbă brună, lipsită de săruri de calciu, pînă când capătă o 'CU'loare aurie, transparentă Pentru ca apa să frîneze dezvoltarea infuzorilor, va trebui să aibă un pH = 5,5—6 şi o duritate de 3—6°D G Dacă adăugăm în acvariu cam 10% aipă de mare, peştele se va simţi şi mai bine Pînă nu de mult, modul de reproducere al acestui peşte nu era cunoscut şi de aceea printre acvarişti circulau fel de fel de „reţete" complet greşite cu privire 'la incubarea icrelor fecundate în 1951 s-a descoperit la noi în tară o metodă simplă de reprodud:\Electronica\cere a acestei specii, în a al corpului se observă o mulţime de pete mici, roşii, care-i dau un aspect foarte frumos Solzii sînt tid:\Electronica\viţi cu roşu aprins Sub aspectul coloritului femela se deosebeşte foarte mult de mascul: ea are un colorit modest-maroniu, uneori chiar gri Apa preferată a acestui peşte trebuie să aibă o temperatură de 20—23°C, un pH-6,5—7 şi o duritate de 4—8° Temperatura de peste 25°C este nepotrivită, contraindicată, îi place acvariul cu multă vegetaţie, printre care se ascunde cu un aer de timiditate Este un peşte mîncăcios şi cu o creştere raoidă Reproducerea lui N guentheri nu constituie o problemă did:\Electronica\ficilă Un bazin de 8—10 litri corespunde perfect acestui scop Pe fundul lui se pune nisip şi puţin mulm sau turbă (fiartă) La scurt timp după ce aşezăm perechea în bazin începe jocul prenupţial Peştii se fugăresc o vreme, după care se stabilesc unul lîngă ald:\Electronica\tul, masculul îmbrăţişează parcă femela cu înotătoarele, în aceste momente femela depune icrele pe fundul bazinului, iar masculul le fecundează imediat După actul reproducerii peştii se despart şi, parcă obosiţi de actul suprem al perpetuării speciei, se odihnesc separat în acvariu Icrele se scot din bazin şi se plasează într-un acvariu dinainte pregătit, ferit de lumină multă, acoperit chiar în timpul zilei, cînd lumina soarelui este intensă Dezvoltarea icre-' lor durează 6—8 săptămîni, după care apar larvele mici, de 3—4 mm lungime La început ei se hrănesc cu Paramecium, apoi cu nau-pli de Aitemia şi Cyclops Puii consumă multă hrană şi cresc red:\Electronica\pede La vîrsta de 4 săptămîni încep să se coloreze, iar la 8 săpd:\Electronica\tămîni ating lungimea normală După ce se identifică sexele, peştii trebuie separaţi, pentru a preveni o reproducere timpurie, care ar da naştere la o proged:\Electronica\nitură plăpîndă Este o specie prolifică Masculii ţinuţi în acvariu comun simulează o reproducere, rolul femelei fiind îndeplinit de un mascul, care o imită fidel, chiar decolorîndu-se Este un peşte frumos, puţin pretenţios, care se recomandă chiar acvariştilor cu mai puţină experienţă Acestui gen îi mai apard:\Electronica\ţin şi N mayerj, N orîhonottis şi N palmquîsti Epiplatys chaperi (Sauvage, 1882) este originar din Africa de Vest, şi anume din Liberia Atinge lungimea de 5 cm, iar ca formă seamănă foarte mult cu ştiuca 293 Dorsala acestui peşte este brună, laturile verzi-albăstrui, cu dungi negre, transversale Pectorala, situată sub falca inferioară, este portocalie Ca majoritatea speciilor din această familie, trăd:\Electronica\ieşte în stratul superior al apei li place acvariul cu fundul mai întunecat, plantat dens cu următoarele specii : Ceraiopteris, Sal-vînia şi Pistia Suprafaţa apei trebuie acoperită cu plante plutid:\Electronica\toare mici Apa va avea o temperatură de 20—25°C, va fi neutră sau puţin acidă, cu o duritate de sub 8°D G Specia este sensibilă la schimbarea apei din acvariu Reproducerea acestui peşte are loc într-un bazin mic, de 6—8 litri, la o temperatură de 26—28°C, Plantele folosite ca subd:\Electronica\strat sînt: Nitella şi Myriophylîum; de multe ori el îşi depune icrele şi pe plante plutitoare, de exemplu, pe Riccia Larvele eclo-zează după 8—12 zile de la fecundare şi alte 8—10 zile stau asd:\Electronica\cunse de lumină în vegetaţia din bazin După această ped:\Electronica\rioadă, alevinii trebuie scoşi şi introduşi în acvariul de creştere La scurt timp se pregăteşte un alt bazin, deoarece acest peşte ord:\Electronica\namental se reproduce la intervale de 18—25 de zile Este un peşte plăcut, de mare efect într-un acvariu-biotop Epiplatys annulatus (Boulenger, 1911) trăieşte în apele de suprafaţă, mici ca întindere, din Liberia (împrejurimile oraşului Monrovia) şi pînă în Guineea Acestea sînt acid ? şi moi Lungimea peştelui nu depăşeşte 3,5—4 cm, în schimb are un colod:\Electronica\rit frumos, lucru ce a atras de mult -atenţia acvarofililor Culoarea de bază a corpului este galbenă, uneori galbenă-aurie; pe fondul ei se disting bine patru dungi verticale negre Caudala este extrem de frumoasă, dungată longitudinal cu portocaliu, violet, mov şi negru, marginea fiind albă, tivită cu albastru deschis Femela are o culoare asemănătoare masculului, dar nuanţele sînt mult rnai şterse Culoarea peştelui poate fi pusă mai bine în evidentă într-un acvariu biotop E annulatus este un ciprinodontid paşnic, uşor asociabil cu alte specii similare, în acvariu preferă straturile superioare ale apei, stînd sub frunzele plantelor plutitoare Masculii se luptă uned:\Electronica\ori între ei, fără a se răni Deoarece îi place să sară din apă, bad:\Electronica\zinul trebuie acoperit Apa va avea 23—24°C; cea de reproducere - 24°C, cu duritatea sub 8°D G îi place atît hrana vie cît şi cea uscată Hrăniţi corespunzător, peştii cresc repede Femela care a ajuns la maturitate sexuală se reproduce lunar (Foersch) Epiplatys fasciolatus (Giinther, 1866) este un cid:\Electronica\prinodontid cu solzii relativ mari f el atinge lungimea de 8 cm 294 Provine în gerierăl din apele mici de pe litoralul Africii de Vest, dar a fost descoperit şi în apropierea Deltei Nilului Corpul peştelui este maroniu-măsliniu; pe partea posterioară se văd nouă dungi întunecate Masculul este împodobit cu multe puncte roşii; la baza fiecărui solz se află cîte o mică pată roşie, ceea ce dă peştelui un colorit deosebit de frumos După datele lui Eenl şi Foersch, peştele este arţăgos ; alţi aud:\Electronica\tori susţin că într-un acvariu voluminos, peştii se tolerează şi cond:\Electronica\vieţuiesc în mod paşnic Temperatura apei va fi de 20—23°C (pend:\Electronica\tru reproducere de 24—25°C) ; apa va fi puţin acidă şi de o durid:\Electronica\tate medie La virata de 4—5 săptămîni puii încep să se coloreze, cresc repede şi consumă întotdeauna hrana vie Unele exemplare sînt mai pofticioase şi cresc mai repede, altele rămîn vizibil în urmă Puii se menţin, cu predilecţie, aproape de suprafaţa apei în timpul reproducerii bazinul cu icre va fi ferit de lumină Epiplatys dageti (Poli, 1952) provine din Ghana şi Lid:\Electronica\beria, unde trăieşte în ape mici, puţin salmastre, invadate de ved:\Electronica\getaţie subrnersă şi plutitoare, în special de ninferi Creşte pînă la 6 cm lungime, femela fiind ceva mai mică Dorsala peştelui este brună, laturile verzi-albăstrui, cu pad:\Electronica\tru dungi transversale, iar pectorala portocalie, înotătoarele sînt galbene, tivite la margini cu negru lucios Coloritul femelei este ceva mai spălăcit Este o specie paşnică, uşor asociabilă Suportă scăderea temd:\Electronica\peraturii apei pînă la 16—18°C, cea optimă fiind de 22—23°C (pend:\Electronica\tru reproducere de 25—26°C) Uneori masculii se luptă între ei, dar nu se ciupesc Depunerea icrelor este precedată de un joc frud:\Electronica\mos al reproducătorilor, peştii înotînd vioi în bazin şi fugărin-du-se pînă ce femela începe expulzarea icrelor, care sînt depuse pe plante, de preferinţă speciile Nitella şi Myriophyîîum Larvele eclozează după 8—9 zile Ele au o lungime de 1,5—2 mm Din prid:\Electronica\mele clipe ale vieţii se hrănesc intens Periodic acvaristul va tred:\Electronica\bui să sorteze puii, care cresc neuniform, deoarece cei mai mari i-ar putea ataca pe cei mici Acestui gen îi mai aparţin multe specii ornamentale, intered:\Electronica\sante pentru acvaristică, cum sînt: E macrostigma, E longiven-traîis, E marnoi etc Rivulus cylindraceus (Poey, 1861) provine din Cuba şi sudul Floridei Atinge numai 5 cm lungime Este un peşte vioi, în continuă mişcare Are o culoare brună-gălbuie, cu pete roşii 295 In bazinul de creştere, peştii trebuie mereu sortaţi pe dimend:\Electronica\siuni, deoarece sînt înclinaţi spre canibalism Reproducerea se poate face în bazine mici de 4—5 litri, în apă moale, cu o temperatură de 24—26°C şi cu un pH = 6,5—7 Icrele sînt depuse pe tufe de Nitella sau pe Riccia După depuned:\Electronica\rea icrelor reproducătorii se îndepărtează Icrele şi larvele trebuie ferite de lumină, deoarece sînt fotosensibile Larvele eclozează în a 10-a sau a 11-a zi după fecundarea icrelor Creşterea lor nu pred:\Electronica\zintă dificultăţi Alevinii se hrănesc la început cu naupli de Arte-mia sau Cyclops, iar mai tîrziu cu zooplancton de diferite mărimi R i v u l u s harţi (Boulenger, 1890) provine din Trinidad şi Tobago, Venezuela şi Columbia Masculul atinge lungimea de 9—10 cm ; femela poate fi uneori ceva mai lungă Corpul este lung, rotund an secţiune Gura peşt&lui are o aşezare superioară ; dorsala se află în apropierea pedunculului caudal Peştele are o culoare brună-verzuie, corpul fiind împodobit de o multitudine de pete roşii, care acoperă uneori chiar culoarea de fond Femela are un colorit mai viu decît masculul, pedunculul ei caudal fiind împodobit cu o pată galbenă, Este un peşte paşnic şi poate fi crescut în comun Poate sta nemişcat, în poziţie înclinată, cu capul către suprafaţa apei, ore întregi Dealtfel, în apele natale acesta e modul în care aşteaptă insectele care zboară deasupra apei, după care sare pentru a le prinde, în apele de unde provine, la mijlocul zilei, cînd razele sod:\Electronica\lare au putere mare, peştele se ascunde sub frunzele mari, plutid:\Electronica\toare Şi în acvariu procedează la fel, dacă acesta este expus la lumină exagerat de puternică îi place apa cu o temperatură mai ridicată : 24—25°C La această temperatură icrele se dezvoltă timp de 12—14 zile Creşd:\Electronica\terea acestei specii nu ridică probleme deosebite R i v u l u s s an t e n s i s (Kohler, 1906) creşte pînă la lungid:\Electronica\mea de 6 cm Provine din apele din jurul oraşelor Santos şi Rio-de Janeiro Culoarea peştelui este verde ; are abdomenul galben, ornat cu puncte roşii, înotătoarele sînt verzi, cu nuanţe mai întunecate Pe caudala femelei se pot vedea l—2 puncte negre, cu marginea albă Acvariul acestui peşte trebuie acoperit Este un peşte paşnic, liniştit, trăsătură pentru care mulţi ac-varofili îl desconsideră, deşi este un peşte frumos, cu o biologie interesantă Reproducerea, după datele Iui Burghard, are loc la 21°C (deci nu este un peşte pretenţios la temperatura apei din acd:\Electronica\variu) Un bazin de 10 Htri corespunde pentru depunerea icrelor 296 In bazin, după pregătirea substratului pentru icre (vată de perlois sau firicele de plantă) se plasează întîi masculul La scurt timp după introducerea femelei, întotdeauna noaptea peştii se red:\Electronica\produc ,- substratul cu icre se scoate şi se plasează în alt acvad:\Electronica\riu în vederea dezvoltării embrionare Depunerea icrelor poate-dura uneori două zile Larvele apar după 12—14 zile ; timp de aprod:\Electronica\ximativ patru zile stau nemişcate pe fundul bazinului, hrănindu-se din sacul vitelin După resorbţia acestuia începe hrănirea cu infu-zori şi micro, iar pe urmă cu naupli de artemii şi tubi tocat Apoi puii trec la hrana preferată, cea vie Rivalus urophthalmus (Gunther, 1866) creşte pînă la lungimea de 8 cm Provine din America de Sud (de la Guyana pînă la Sao Paolo), unde trăieşte în ape mici, curgătoare Culoarea peştelui este verde-maronie, cu multe pete mici rod:\Electronica\şii Pedunculul caudal al femelei este împodobit cu o pată galbenă: sau portocalie Culoarea verde nu este obligatorie deoarece prin selecţie s-au obţinut şi alte combinaţii de culori După unii autori, reproducătorii trebuie separaţi pe sexe Cînd se constată că femela s-a maturizat si icrele sînt în ultimul stad:\Electronica\diu de dezvoltare, se plasează în bazin masculul După un scurt joc prenupţial femela începe depunerea icrelor, pe care masculul le fecundează imediat In prima zi femela depune 20—25 icre, nud:\Electronica\mărul acestora scăzînd în zilele ce urmează Icrele se scot din bad:\Electronica\zinul de reproducere şi se plasează pentru dezvoltare în alt acd:\Electronica\variu La o temperatură de 23—24°C, după 12—14 zile are loc eclo-zarea larvelor Acestui gen îi mai aparţin şi alte specii frumoase, ca de exemd:\Electronica\plu : R dorni, R ocellatus, R strigaîus şi altele Pachypanchax playfairi (Gunther, 1866) este un ciprinodontîd frumos şi vioi, care creşte pînă la 8—10 cm Provine din apele tropicale din Africa de Est, unde trăieşte atît în apele dulci, cît şi în cele salmastre Se mai întîîneşte în insula Madad:\Electronica\gascar şi în apele din insula Seychelles Pe un fond verde, corpul peştelui are o mulţime de pete roşii, aranjate parcă în rînduri Coloritul masculului este mai vioi Specia necesită un acvariu mai voluminos, cu vegetaţie bod:\Electronica\gată şi mult spaţiu liber pentru înot, o apă cu temperatura de 23—25°C (cea minimă fiind de 20°C) Pentru reproducere peştele preferă temperatura de 25—26°C Apa trebuie să aibă un pH — 6,5—7 şi o duritate de 6—8°D G In apa acvariuhii adăugăm 0,5% sare Plantele trebuie sădite astfel încît pe lîngă spaţiul de înot peştii să beneficieze şi de ascunziş, 297 îapt ce le conferă un sentiment de siguranţă Fiind un peşte arţăd:\Electronica\gos, atacă colocatarii din acvariu, aparent fără motiv Consumă cu predilecţie hrana vie mai grosieră, fiind foarte mîncăcios îşi depune icrele pe rădăcinile plantelor, dar şi pe alt sub-•strat pregătit în acest scop Dezvoltarea embrionară a icrelor dud:\Electronica\rează 10—14 zile Larvele eclozate sînt greu observabile Ia în-•ceput, deoarece se ascund printre plante în apropierea fundului Creşterea lor nu este 'o problemă Pachypanchax homalotus (Dumerii, 1861), este un alt reprezentant al genului, care creşte pînă la lungimea de 8 cm Culoarea lui maronie bate în albastru sau verde la lumina mai ind:\Electronica\tensă ce cade perpendicular pe corp înotătoarele sînt verzi, tivite la margine cu alb, sau cu alb-gălbui Culoarea femelei este mai ştearsă în insula Madagascar trăieşte atît în apele dulci, cît şi în cele salmastre Preferă un acvariu mai voluminos (80—100 1) cu multe plante şi ascunzişuri, în apă se adaugă 0,5% sare de bucăd:\Electronica\tărie, la început pentru acomodare ; în cele din urmă se obişnuieşte şi cu apa dulce (cea de robinet), dacă este bine aerisită şi filtrată Preferă temperatura de 23—24°C, iar pentru reproducere de :26—27°C înainte de reproducere peştii se separă pe sexe Cînd sînt aşezaţi în acvariu pentru reproducere, trebuie să ne convingem că icrele din ovarele femelei au ajuns la ultimul stadiu de matud:\Electronica\rizare Femela depune icrele (cu un diametru de 1,5 mm) pe rădăd:\Electronica\cinile plantelor, în prima zi se depun 10—20 icre, număr ce scade în zilele următoare Icrele trebuie colectate zilnic, pentru a le feri • de canibalismul părinţilor Dezvoltarea embrionară durează 12—15 -zile Puii sînt lacomi şi cresc repede Preferă hrana vie Cei mari îi mănîncă pe cei mici, deci va trebui să avem grijă să-i sortăm din cînd în cînd după mărime, plasîndu-i în acvarii diferite S Familia Poeciliinae Această subfamilie se deosebeşte radical de restul familiei Cyprinodontidae din care face parte, toate genurile de Poeciîiinae fiind vivipare (subfamiliile care aparţin acestei familii sînt toate ovipare) După Sterba, Frey şi Lanyi, cele mai importante genuri din punct de vedere al acvaristicii, aparţinînd acestei subfamilii, sînt: PoeciHa, Poecilistes, Xiphophorus, Mollienisia, Lebistes, PhaUoceros, Gambusia, Girardinus, Beîonesox, Helerandria, Lima şi HelerophaHus Speciile care aparţin acestor genuri trăiesc în partea sudică a Mexicului şi Statelor Unite -ale Americii, precum şi în apele din America Centrală şi America de Sud Cu mici excepţii, toate sped:\Electronica\ciile au o talie mică (uneori chiar minusculă), femela fiind de foarte multe ori mai mare decît masculul şi avînd un colorit mai bogat Masculii au un gonopod format din razele 3, 4 şi 5 ale părd:\Electronica\ţii anterioare a înotătoarei anale ; orificiul sexual este situat la baza acestui gonopod Dimorfismul sexual se manifestă nu numai prin prezenta gonopodului la mascul, dar şi prin colorit, forma înotătoarelor, lungimea şi înălţimea corpului Dealtfel, masculii şi femelele, considerînd înfăţişarea lor exterioară, se deosebesc foarte mult, un necunoscător putîndu-le încadra chiar în specii did:\Electronica\ferite In timpul jocului prenuptial masculul îşi îndreaptă gonopo-dul înainte, apoi lateral, şi lansează o picătură de spermă în papila urogenitală a femelei Spermele alunecă foarte rapid şi lin pe sud:\Electronica\prafaţa gonopodului (sau în interiorul acestuia) în direcţia papi-lei genitale şi intră repede în interiorul corpului femelei Cu multă atenţie, acvaristul poate urmări actul interesant al reproducerii la aceşti peşti După unele păreri, în acest act are loc o adevărată copulaţie (Frey) Cercetările au urmărit şi au clarificat desfăşurarea fecunda-ţiei la poecilizi : o parte a spermatozoizilor fecundează ovulele mature în momentul respectiv, restul fiind păstraţi vii între pliud:\Electronica\rile ovarîene Aceşti spermatozoizi „depozitaţi" în corpul femelei pot fecunda ulterior mai multe (chiar 6—7) serii de ovule ce se maturizează consecutiv Fecundarea are loc fie în cavitatea ovad:\Electronica\rului, fie în folicul în acest ultim caz, străpungerea peretelui foli-culului de către spermatozoid este facilitată de existenta unui por folicular, care coincide cu micropilul icrelor In cazul fecundatiei intrafoliculare, gestaţia femelei este la început intrafoliculară, iar după aceea intraovariană Atît în cursul gestaţiei intrafoliculare cît şi în cea ovariană, embrionul primeşte substanţele hrănitoare din lichidul înconjurător, pe care îl absoarbe cu ajutorul unor ford:\Electronica\maţii speciale (cf Bănărescu), ce se dezvoltă pe vezica vitelină Perioada gestaţiei depinde de mai mulţi factori (temperatura med:\Electronica\diului acvatic, nutriţie, specie etc) în general ea durează 4—6 săp-tămîni Numărul descendenţilor —- în cadrul areleiaşi specii — depinde de mărimea şi vîrsta femelei Numărul puilor variază foarte mult: de Ia cîţiva la zeci sau chiar o sută de pui „Naşterea" durează uneori zile întregi, cu pauze intermitente de cea o oră După ce au părăsit organismul matern, puii ies imediat din icre, spărgând cu mişcări energice pereţii acestora Ei vor înota ime- 298 299 diat spre lumină, către suprafaţa apei, pentru a-şi umple cu aer vezica înotătoare Puii sînt vioi şi pornesc neîntîrziat în căutad:\Electronica\rea hranei, consunând de la îrîceput hrană măruntă, vie sau uscată După naşterea puilor femela se va îndepărta din bazin Acd:\Electronica\variul în care are loc reproducerea (în partea dinspre lumină), va fi plantat cu următoarele plante : Riccia, Salvinia, Ceratopteris, Vtricularia Peştii din această subfamilie sînt paşnici şi mănincă cu poftă hrana uscată ; trebuie să li se dea din cînd în cînd şi hrană vie — dafnii, naupli de artemii etc După atingerea maturităţii, ei vor fi separaţi pe sexe Da'că se urmăreşte o linie purăr se vor folosi numai reproducători verificaţi, cunoscuţi Marea majoritate a speciilor aparţinînd acestei subfamilii, importaţi de-a lungul anilor în Europa, au cîştigat simpatia şi apred:\Electronica\cierea acvariştilor pentru frumuseţea lor şi pentru faptul că sînt paşnici şi nepretenţios! Unele specii au devenit extrem de popud:\Electronica\lare Dintre acestea menţionăm doar unele : guppi, xifo, black molly, platir caudi etc , îndrăgiţi şi apreciaţi de către acvarişti Unele specii constituie peştii acvaristului începător, deoarece reproduced:\Electronica\rea şi creşterea lor nu prezintă nici o problemă Mollienisia v e l i f e r a (Regan, 1914) măsoară 10—12 cm lungime ; îşi are patria în peninsula Yucatan, unde trăieşte la confluenţa rîurilor cu marea, deci în ape salmastre Ca atare, apa acvariului trebuie să conţină 10—15% apă de mare, sau o soluţie de 3% sare de bucătărie, calculată la fiecare litru de apă din acd:\Electronica\variu Peştele are o culoare verde-măslinie ; masculii sînt uneori chiar de un verde spre negru Laturile corpului trec treptat (spre partea pectorală şi ventrală) într-o culoare sidefie Pe corp, în sped:\Electronica\cial la masculi, se văd nişte pete roşcate, pe un fond sidefiu, grud:\Electronica\pate parcă an dungi subţiri Masculii au înotătoarea dorsală foarte mare (1,5—2,5 cm înălţime şi de 3—4 cm lungime la bază) Această înotătoare arată ca o velă, fapt pentru care acest peşte poartă nud:\Electronica\mele latinesc de velifera înotătoarea femelei este mai mică (da 6—8 mm înălţime şi de 2—2,5 cm lungime) Această specie vivipară preferă apa cu o temperatură de 24— 26°C, cu un pH=-7—7,5 şi o duritate de 8—10°D G Apa trebuie să fie „veche", stabilizată, curată şi bine iluminată Pe laturile lungi ale acvariului se plantează Valîisneria, Crypfocoryne, iar pe cele scurte, firicele de Sagittaria şi de Cabomba Fiind un peşte paşnic, poate fi asociat uşor cu alte specii neagresive Este foarte mîncă-cios, hrana preferată constituind-o dafniile şi larvele de chirono-mide 300 Acest peşte poate trăi mult în acvariu, chiar pînă la 6—8 ani, şi este destul de fecund : la fiecare 45—60 de zile, în funcţie de hrană şi de condiţiile din acvariu, naşte cîte 20—100 de pui Pred:\Electronica\feră următoarele plante : Riccia, Cabomba şi Ceratopteris Alevinii se ascund printre plante, simtindu-se în siguranţă Alimentarea lor trebuie începută după 2 zile de la naştere şi se face cu ciclopi şi dafnii mici Hrana se administrează de 2—3 ori pe zi, pentru a se obţine un ritm de creştere cît mai mare în acd:\Electronica\variul de creştere trebuie să existe o temperatură constantă de 23—24°C, iar înălţimea coloanei de apă să măsoare 25—30 cm Apa trebuie aerisită şi filtrată în permanenţă Se recomandă o alid:\Electronica\mentaţie variată, în care să predomine hrana vie, în caz contrar peştii nu ating maturitatea sexuală decît la 1,5—2 ani Mollienisia sphenops (Cuvier et Valenciennes, 1846) seamănă cu specia sus-amintită, însă este mai mic, atingînd doar €—7 cm lungime, în ţara noastră specia M sphenops se găseşte rar în forma pură De regulă este încrucişată cu specia M veliiera Acest peşto trăieşte în apele salmastre, începînd din Mexic şi pînă în Columbia şi Venezuela Se întîlneşte şi în peninsula Yucatan Preferă o apă curată, cu o temperatură de 24—28°C, cu un pH = 7—7,5 şi o duritate de 8—12°D G Ca plante se recomandă Vallisneria, Cryptocoryne şi Sagiltaria „Vela" înotătoarea dorsală este mai mică decît la specia M velifera, fiind rotunjită spre pard:\Electronica\tea posterioară Atinge maturitatea sexuală la vîrsta de 4—7 luni şi se reproduce asemenea speciei precedente Puii vor fi hrăniţi de două ori pe zi cu hrană vie Această specie are şi o varietate neagră-catifelată, denumită M sphenops var niger Mollienisia latipinna (Le Sueur, 1918) trăieşte în apele salmastre din golful Mexic şi creşte pînă la lungimea de 9 cm (în apele de baştină atinge lungimi mai mari), înotătoarea dorsală a peştelui este mai lungă decît corpul, colorat în verde-măslinie, iar pe părţile laterale (spre abdomen) sidefiu Tot pe corp peştele are o mulţime de pete roşii, pe un fond sidefiu Preferă o apă de 24—28°C, temperatura minimă fiind de 20—21°C, cu pH = 7—7,4 şi duritatea de 8—10°D G , curată şi bine aerisită Pentru acvariu plantele sînt cele amintite la specia M ved:\Electronica\liiera Ţinînd cont de înotătoarea lungă a masculului, acestei specii trebuie să-i amenajăm un acvariu înalt Necesită o hrană variată, vie şi uscată, din care nu trebuie să lipsească cea vegetală (de exemplu, salată verde uscată) 301 Candidaţii de reproducători trebuie crescuţi separat pentru a obţine masculi cu o dorsală lungă şi frumoasă Black moli y Deşi acest peşte este originar din Mexic, în special din golful de lîngă peninsula Yucatan, dacă am organiza o expediţie pentru descoperirea apelor natale ale strămoşilor lui Molly din acvariile europene, osteneala ar fi zadarnică Acest peşte mic, de culoare neagră de la cap la coadă, a fost proprietatea ac-varistuîui Recenty din Florida (S U A ), care în 1929, ca rezultat aî unei munci de 7 ani de încrucişări şi selecţii, a obţinut primele exemplare, pe care le-a denumit Black Molly (în engleză : black - negru ; molly diminutivul lui Mollienisia) în 1930 au fost aduse în Europa primele două perechi, care pot fi considerate străd:\Electronica\moşii milioanelor de Black molly din acvariile de pe continentul nostru Acest exemplu demonstrează că acvaristul poate crea prin încrucişări numeroase forme şi varietăţi noi Astfel, după Black molly a fost obţinută o nouă varietate, Liberty molly, al cărui ,,lead:\Electronica\găn" se află tot în camera unui acvarist din S U A , ca rezultat a? încrucişării şi selecţiei pasionate şi perseverente, bazate pe prind:\Electronica\cipii ştiinţifice Acest peşte de mare popularitate în rîndurile acvariştilor are o talie mică ; masculii sînt în medie de 3,6—4 cm lungime, iar fed:\Electronica\melele de 6 cm, uneori atingînd 7—9 cm El are o culoare neagră-catifelată Ochii mici, fără iris, sînt la fel de negri ca şi corpul şi de aceea, se disting cu mare greutate Culoarea peştelui a fost obd:\Electronica\ţinută prin înmulţirea excesivă a melanoforilor negri, nişte pigd:\Electronica\menţi din corpul peştelui, înmulţirea excesivă a acestor pigmenţi a provocat de multe ori moartea exemplarelor supuse experienţed:\Electronica\lor Coloritul negru-catifelat al acestui peşte iese în relief într-un acvariu cu multă vegetaţie verde Masculul se deosebeşte de fed:\Electronica\melă nu numai prin faptul că este mai mic şi mai suplu, ci şi prin prezenţa gonopodului lung (organul copulator) Peştele este uşor asociabil cu alte specii paşnice Dacă acvad:\Electronica\ristul vrea să realizeze în căminul lui o privelişte deosebită, va tred:\Electronica\bui să amenajeze un acvariu cu un volum de cel puţin 50—60 l,: cu latura lungă de 40 cm Bazinul se va planta des cu Sagittaria şi Vallisneria, printre care se vor sădi l—2 firicele de Elodea $i Ca-bomba, iar pe suprafaţa apei, Riccia şi Ceratopteri-s Totodată se va păstra un spaţiu corespunzător de înot pentru peşti vioi, cu mişd:\Electronica\cări repezi Dacă pe nisipul de pe fundul acvariului se aşază o-piatră roşie de granit, culoarea neagră a peştilor iese şi mai mult în evidenţă Este bine ca acvariul să fie iluminat zilnic de soare cîteva ore 302 în trecut se recomanda ca apa din acvariu să fie moale, ased:\Electronica\mănătoare celei în care trăiau în Mexic strămoşii acestui peşte Cu timpul însă, Blackmolly s-a acomodat la apa mai dură din reţeaua oraşelor noastre, eu condiţia să se adauge, la fiecare 10 l, o lingud:\Electronica\riţă de sare de bucătărie fără iod Adaosul de sare este contraind:\Electronica\dicat atunci cînd apa evaporată din acvariu este completată cu apă1, proaspătă, deoarece în timpul evaporării toate sărurile rămîn în acvariu Sarea, pe lîngă rolul sau principal, acela de a face apa sal-mastră, împiedică şi dezvoltarea excesivă a infuzorilor, activizînd: totodată celulele care produc mucusul protector al peştilor Acest: mucus le apară organismul împotriva multor paraziţi (în special a unor ciuperci) Pînă nu de mult se recomanda o apă cu temperatura de 26—30°C -, generaţia de molly a zilelor noastre trăieşte astăzi într-o apă de 22—24°C, în care peştii se dezvoltă corespunzător La; o temperatură sub 20°C, peştii nu se mai simt bine, înoată cu mişd:\Electronica\cări legănate, caracteristice, şi stau în preajma încălzitorului S-ai observat de multe ori că peştii „răciţi" se aşază chiar pe corpul: încălzitorului, iar după ce s-au „încălzit" pleacă de lîngă acesta şi răcesc ; inflamarea vezicii înotătoare este un semn al acestei boli Crescut în acvarii corespunzătoare, molly mănîncă aproape toată ziua în lipsa altor alimente, curăţă în permanenţă frunzele plantelor sau geamurile acvariului de algele verzi Consumă, de asemenea, cu plăcere Tubifex, Enchilraeus, grindal, dar cu gura lui lată parcă înghite în permanenţă, împreună cu apa, şi naupli de Cyclops sau rotifere De multe ori putem observa că exemplarele mari neglijează hrana mai grosieră (tubi), preferind rotiferele Apetitul lor scade chiar pînă la ,,greva foamei" într-o apă insufid:\Electronica\cient iluminată sau într-un acvariu întunecat Iată de ce se recod:\Electronica\mandă ca în timpul iernii, apa acvariului să fie iluminată cel pud:\Electronica\ţin 10—12 ore în lipsa algelor verzi, iarna se recomandă integrad:\Electronica\rea în meniu a salatei uscate, pe care peştii o consumă cu multă poftă (E gly) Femelele, hrănite în mod corespunzător, încep să nască la vîrsta de 8—10 săptămîni Părerea acvariştilor diferă în ceea ce priveşte mediul în care peştii vivipari pot naşte Unii amenajează o adevărată maternitate, adică un bazin special de 20—22 l ; cei mai mulţi acvarofili sînt adepţii naşterii în acvariul de creştere,, deoarece adulţii hrăniţi bine nu atacă puii (peştele este, prin exd:\Electronica\celenţă, paşnic) La prima naştere femela dă viaţă numai la 3—12 pui; la următoarele, care au loc la intervale de 23—28 de zile, se nasc de fiecare dată cîte 30—90 de pui Nou-născuţii se odihnesc cîteva ore pe firicelele de fîlodea sau de Fontinalis, iar după ce 303- -sacul vitelin se resoarbe, pornesc după hrană : naupli de artemia, "zooplancton mărunt, micro sau tubi spălat şi tocat mărunt La vîrsta de 3 zile consumă cu plăcere grindal şi Enchytraeus Ultimii trebuie bine spălaţi, în caz contrar depreciind apa acvariului La vîrsta de 4—5 săptămîni peştişorii sint vioi, frumoşi şi pot fi transportaţi dintr-un acvariu intr-altul După 4—6 naşteri, femela îmbătrîneşte, iar generaţiile următoare pot prezenta defecte fiziod:\Electronica\logice, de colorit etc Iată de ce pentru reproducere trebuie selecd:\Electronica\ţionate exemplare tinere Un acvariu de 50—60 l, amenajat în mod -corespunzător şi populat în permanenţă cu exemplare mature sed:\Electronica\xual, poate da anual nenumăraţi descendenţi Lebistes reticulatus (Peters, 1859), sau guppi cel popular, este peştele tuturor acvariştilor începători El poate fi considerat drept cea mai răspîndită specie ornamentală atît la noi, 'cît şi în alte ţări Se reproduce în acvarii amenajate modest Guppi este originar din Venezuela, Guyana, Trinidad şi insud:\Electronica\lele Barbados, unde trăieşte în bălţi şi lacuri mici, care uneori seacă complet Fundul acestor ape este acoperit cu mîi, iar apa, datorită evaporaţiei puternice, este de multe ori foarte dură >(10—12°D G ) Apele sînt bogate în vegetaţie tropicală şi pline de larve de ţînţari-moschito, pe care guppii îi consumă cu multă plăd:\Electronica\cere, în ţările de baştină, populaţia locală 1-a numit peştele miliod:\Electronica\nar, deoarece se reproduce uşor Acest peşte mic, cu colorit frud:\Electronica\mos, mişună în apele natale Guppi este foarte prolific şi în acvarii, exemplarele tinere 'devenind mature de la vîrsta de 6 săptămîni Specia a fost adusă în Europa în 1908 şi s-a răspîndit în Olanda, Franţa, Germania şi Anglia Pe atunci nimeni nu a bănuit că ea va deveni atît de popud:\Electronica\lară, în ţările amintite, precum şi în S U A , există acvarişti care -s-au profilat pe creşterea acestei specii, în unele ţări, ca de exemd:\Electronica\plu în R F Germania, amatorii de guppi au înfiinţat asociaţii spe-•ciale (Deutsche Guppy-Gesellschaft), care editează periodice, cuprinzînd aspecte teoretice şi ipractke privind -creşterea şi reprod:\Electronica\ducerea acestui peşte în 1960 a avut loc la Londra cea de a VH-a Expoziţie internad:\Electronica\ţională de guippi, la care a fost prezentată, în peste 200 de acvarii •din diferite ţări, o varietate extraordinară de exemplare, cu un cod:\Electronica\lorit splendid şi cu forme extrem de variate Cîştigătorul premiud:\Electronica\lui I a fost un mascul din S U A , prezentat la expoziţie de italianul I Bertagni Premiul a fost acordat de juriu pentru forma, coloritul şi mărimea aripioarei caudale, care constituie criteriul principal în selecţia şi creşterea acestui peşte De menţionat că toţi acvarofilii - r au fost obligaţi să-şî expună exemplarele în acvarii standardizate, cu dimensiuni de 24X14X20 cm Amatorii de guppi, aplicînd principiile geneticii şi selecţiei moderne în creşterea acestei specii, au elaborat standarde, accepd:\Electronica\tate pe scară mondială Ei obţin mereu forme noi în ceea ce prid:\Electronica\veşte conformaţia şi mărimea cozii Astăzi deosebim guppi cu coada în evantai, în formă de lopată, de ac, rotundă, în formă de sabie, de steag, de văl etc Deşi variază şi forma înotătoarei dord:\Electronica\sale, totuşi forma, dimensiunile şi coloritul înotătoarei caudale au o importanţă primordială în obţinerea de no: varietăţi prin selecd:\Electronica\ţie şi încrucişări Rezultatele acestei munci depind foarte mult de calitatea apei, de iluminarea ei, de dimensiunile acvariului şi de regimul alimentar al peştilor Guppii nu ating dimensiuni mari Femelele sînt mai mari (5 cm) decît masculii {2,5 cm), unicolore ; masculul este multicolor, asemenea curcubeului Se poate afirma cu certitudine că nu există doi masculi cu un colorit identic ; ei au pe corp pete de diferite culori, cu irizaţii de toate nuanţele, după care se deosebesc unii de alţii Deşi există această varietate de culori, se constată totuşi anumite trăsături comune în ceea ce priveşte coloritul de bază, de la care se porneşte la selecţionarea reproducătorilor Astfel, deosed:\Electronica\bim masculi aurii, galbeni-negri (operele guppi-culturilor oland:\Electronica\deze), galbeni-maronii (din Magdeburg), marmoraţi (Danemarca), aurii cu dungi de zebră, negri etc Crescătorii de guppi din S U A şi Canada urmăresc să obţină femele colorate, lucru ce le-a reuşit în parte Pentru crescătorii de guppi, coloritul noilor generaţii are o importanţă primordială, în vreme ce forma şi dimensiunile înotătoarei caudale joacă un rol secundar Pentru a obţine femele cu un colorit bogat şi variat, crescătorii de guppi din S U A au folosit diferite preparate cu hormoni extraşi de la masculi în condiţii de laborator Preparatele au fost administrate fie pe cale bucală, fie prin injecţii intramuscu-lare S-au făcut încercări, cu rezultate pozitive, de introducere în apă a unor coloranţi de origine organică, la care peştele a reacţiod:\Electronica\nat schimbîndu-şi coloritul Faţă de mediul acvatic, guppi nu este prea pretenţios Tred:\Electronica\buie să-i asigurăm totuşi un minim de condiţii pentru a se dezvolta bine îi place apa stătută, care are pe fund un strat de mîl Temped:\Electronica\ratura optimă este de circa 22°C, iar minima de 18°C Duritatea apei variază între 6 şi 12°D G , iar pH-ul în jurul cifrei 7 Pe fundul acvariului se va aşterne un strat de nisip de rîu bine spălat Filtra- 304 20 — Acvariu 305 rea nu este obligatorie ; se recomandă totuşi, pentru a nu se schimba prea des apa din acvariu Unii acvarofili folosesc un sind:\Electronica\gur fiI1 ru exterior pentru 6—8 acvarii de mărimi identice, aşezate în baterii Acest procedeu este contraindicat deoarece prin apa care circulă din bazin în bazin pot fi transportaţi eventualii germeni patogeni, în acvariile de creştere se vor planta Myriophyîlum şi Fontinaîis, iar în cele de reproducere Riccia Sădirea plantelor se va face în ghivece mici, acoperite cu nisip, aşezate în colturile ac-variului în urma numeroaselor încrucişări şi selecţionări, guppt a devenit sensibil şi pretenţios faţă de hrană, care trebuie să fie variată şi bogată în vitamine Hrana naturală, colectată în timpul verii, va fi păstrată în condiţii igienice Ea se va compune din daf-nii, ciclopi, tubi, larve de chironomide etc în perioada de gesd:\Electronica\taţie, reproducătorii vor fi hrăniţi în special cu hrană vie şi numai pe măsură ce o consumă (Cordon, Lanyi) Artemia salina, este hrana ce se recomandă pentru generaţiile tinere Conform constad:\Electronica\tărilor unor specialişti din S U A (Axelrod, Whitern), fără Tubifex, care trebuie să constituie 60—70% din hrana peştilor, munca de încrucişare şi de selecţie nu dă rezultatele scontate După aceşti autori, chiar de la virsta de cîteva zile alevinii trebuie hrăniţi cu tubi, bineînţeles sub formă de ,,tocătură" Guppi este un peşte vivipar Icrele fecundate se dezvoltă în ovarele femelei Perioada de gestaţie durează 4 săptămîni La 6 săptămîni devin maturi din punct de vedere sexual Este o specie prolifică Ca o trăsătură interesantă amintim faptul că spermatod:\Electronica\zoizii pătrunşi în ovarele femelei se păstrează în încreţiturile acesd:\Electronica\tora Ei rămîn activi pentru încă 4—5 fecundări consecutive Nad:\Electronica\tura suplineşte astfel lipsa masculului, care în anumite ape din ţara de baştină se găseşte într-un număr redus, Un acvariu populat oferă un spectacol foarte agreabil Xiphophorus helleri (Haeckel, 1848), un peşte vivid:\Electronica\par, foarte răspîndit printre acvariştii din toată lumea, poartă denud:\Electronica\mirea de peştele cu coadă de sabie, datorită faptului ca la partea inferioară a înotătoarei caudale a masculului există o prelungire de forma unei săbii Istoria descoperirii acestui peştişor este interesantă Renumid:\Electronica\tul botanist Karl Heller a condus în 1840 o expediţie în Mexic, cu scopul de a colecta plante tropicale, în special acvatice, într-o zi, după o muncă obositoare, în timp ce se odihnea în apropierea orad:\Electronica\şului Orizaba, pe malul unui lac mic, Heller a observat peştişori frumos coloraţi, care irizau în apa luminată de soare Peştişorii se jucau ca nişte copii, care seara nu vor să se ducă la culcare Heller 306 a colectat 12, exemplare, pe care le-a expediat renumitului naturad:\Electronica\list Ernst Haeckel pentru determinare Acesta a constatat că renud:\Electronica\mitul botanist, descoperise o nouă specie de peşti vîvipari, pe care a denumit-o helleri, în -cinstea lui Heller Xiphophorus helleri este originar din Mexic, dar se întîlneşte şi în Guatemala Acest peşte trăieşte în rîurî şi lacuri mici, care în perioada călduroasă a anului seacă parţial sau chiar total, în lupta pentru existenţă această specie s-a transformat, devenind vi-vipară în perioada de reproducere, femela păstrează în organul său numit receptacuîum seminis mulţi spermatozoizi, care fecund:\Electronica\dează icrele pe măsură ce acestea se dezvoltă Aşadar, este sufid:\Electronica\cient ca numai cîteva femele să supravieţuiască perioadei seced:\Electronica\toase a anului, pentru ca specia să fie salvată, graţie acestei însud:\Electronica\şiri de dutofecundare a femelei După perioada ploioasă a anului, o femelă care a supravieţuit secetei dă naştere în scurt timp la sute, chiar mii de descendenţi (Sterba, Frohiich) După 1909, cînd a fost adus în Europa, xifo a devenit de o popularitate nemaipomenită Credem că nu există altă specie ornad:\Electronica\mentală tropicală care să fi avut un succes similar Marea adapd:\Electronica\tabilitate si rezistenţa acestor peştişori la condiţiile de mediu, precum şi frumuseţea lor, constituie o garanţie a succesului creşted:\Electronica\rii lor în acvarii Ei vor rămîne încă mult timp peştii cei mai popud:\Electronica\lari Xifo este preferat şi pentru că prezintă o rezistenţă mare la îmbolnăviri Femela acestei specii atinge lungimea de 12 cm, iar masculul de 8 cm r radia inferioară a înotătoarei caudale, de forma unei săd:\Electronica\bii ce măsoară 3—4 cm, îi lungeşte corpul -astfel încît el nu pare mai mic decît femela Culoarea de fond a peştelui este verde-măslinie, iar cea de-pe partea ventrală, galbenă Pe toată lungimea corpului, de la vîr-ful botului şi pînă la baza înotătoarei !caudale, se observă o dungă roşie-carmin Pe partea superioară şi inferioară a acestei dungi sold:\Electronica\zii bat în verde-albăstrui Dunga principală are pe laturi alte două mai subţiri Aceste dungi pot uneori să lipsească parţial sau comd:\Electronica\plet la unele forme create prin încrucişări şi selecţie, înotătoarele dorsală şi caudală sînt ornamentate cu pete roşii ,,Sabia" lungă a masculului este de culoare verde sau galbenă-portocalie, tivită cu negru Coloritul femelelor este mai spălăcit, acestea fiind lipsite de ,,sabia" înotătoarei caudale, Pe partea inferioară a corpului ele au o pată mare, de culoare albăstruie-neagră, pata de gestaţie La această specie s-a observat existenţa hermafroditismului, fenomen care se întîlneşte destul de des ; într-un interval de 3—4 307 luni femela se transformă complet (ca exterior şi colorit) în mascul şi îi apare 'chiar gonopodul Fenomenul în sens invers {transford:\Electronica\marea masculului în femelă) nu s-a observat niciodată Acest peşte se simte bine într-un acvariu cu o temperatură de 23—24°C, dar suportă fără urmări şi una de 20°C înainte de a naşte, femela trebuie ţinută la o temperatură de 24—25°C, într-un bazin în care apa are pH = 6—8 şi duritatea 8—12°D G Aici se vor sădi în prealabil Nitella, Fontinaîis şi MyriophyUum Puii nou-născuţi se simt în siguranţă în desişul format de aceste plante După fiecare perioadă de gestaţie, care durează 4—6 săptămîni, femela naşte 80—250 de pui înainte de naştere, abdomenul ei se îngroaşă mult, partea lui anterioară luînd forma unui cub Cînd femela înoată ned:\Electronica\liniştit în sus şi în jos pe lîngă pereţii de sticlă ai acvariului, înd:\Electronica\seamnă că peste cîteva ore va începe naşterea, după care se red:\Electronica\trage obosită într-un colt- în acest moment ea trebuie prinsă şi ind:\Electronica\trodusă din nou în acvariul de creştere, pentru ca nu cumva, fiind flămîndă după efortul naşterii, să-şi mănînce o parte din pui La început puilor li se recomandă un „meniu" compus din Cycîops, Daphnia, micro sau grindal Bine hrăniţi, ei se dezvoltă repede şi la vîrsta de 5—6 luni ating maturitatea sexuală Prin încrucişarea unor exemplare de xifo de culoare verde cu plaţi, care este roşu (Platypcecilus macuîatus), s-au obţinut numed:\Electronica\roşi hibrizi cu un colorit deosebit de diversificat De regulă, desd:\Electronica\cendenţii moştenesc o serie de însuşiri de la plaţi, coloritul fiind roşu, galben, negru, albastru etc Astăzi deosebim următoarele vad:\Electronica\rietăţi : xilo-roşu, beiliner (roşu-negm), neurot-xi-iho (de culoarea sîngelui), montezumae (de culoare roşie cu pete brune), xiîo-negru, xifo-verde etc De menţionat că ;în foarte multe cazuri femelele red:\Electronica\zultate din aceste hibridizări sînt sterile Acvarista Simpson, din California, a creat şi varietăţi de xifo cu coadă de văl Acest peşte impozant este deocamdată extrem de scump , dată fiind raritatea lui Peştele Xiphophorus simpson este rezultatul unei mutaţii spontane, ale cărei cauze nu se cunosc încă Varietatea simpson a apărut pentru prima dată în 1960 în S U A se cunosc astăzi şi alte subvarietăţi de simpson, ca de exemplu: wagtail, berliner, tuxedo etc (Horn, „Tropical Fish Hobbist", nr 11, 1961) în sfîrşit, o recomandare pentru acvariştii începători : bazinul trebuie să fie în permanentă acoperit cu un geam de sticlă, ded:\Electronica\oarece xifo sare din apă Platypoecilus macuîatus (Giinther, 1866) este orid:\Electronica\ginar din Mexic şi Guatemala Masculul măsoară 3 cm, femela 308  5—6 cm lungime, în apele natale peştele are o culoare verzuie-brună, la baza înotătoarei caudale observîndu-se o pată mai înd:\Electronica\chisă Plecînd de la această coloraţie iniţială, acvariştii au obţinut prin încrucişări varietăţile niger (negru), nigro-marmoraus, ruber (roşu), sanguines (roşie ca sîngele), marmoraus, mond-plati (pe fond galben cu o pată neagră pe partea posterioară a corpului) La vad:\Electronica\rietatea pîati-oglindă laturile au o irizaţie metalică Varietatea ploti-îeopard are un fond deschis, pe care se vede o pată de cud:\Electronica\loare închisă La wagtail-plati înotătoarele sînt tivite cu negru Vad:\Electronica\rietăţi wagtail întîlnim şi la xifo în acvariul de creştere plaţi preferă o apă de 20—23°C, cu un pH = 7—8 şi cu duritatea de 8—10°D G De asemenea îi place să aibă multe plante Apa trebuie filtrată şi bine iluminată Peştele este destul de prolific : la fiecare 6—8 săptămîni naşte cîte 20—80 de pui, care au o lungime de 5 mm şi sînt slab dezd:\Electronica\voltaţi Puii se nasc cu sacul vitelin relativ mare în apele natale, plaţi produce la fiecare naştere 250—300 de pui şi este mai frumos colorat decît peştii din acvariu, care, fiind obiectul unor încrucid:\Electronica\şări îndelungate, dau semne de degenerare, coloritul lor fiind din ce în ce mai spălăcit Din cauza lipsei de experienţă, care de multe ori se asociază cu nepriceperea, ca urmare a încrucişărilor, acest peşte frumos a fost degradat sub aspectul coloritului, astfel incit rar mai întîlnim plaţi pur sînge Asigurînd un mediu corespunzător, o alimentaţie raţională şi aplicînd principiile ştiinţifice de încrud:\Electronica\cişare, precum şi o selecţie atentă, se pot obţine varietăţi de plaţi de calitate superioară Heterandria formosa (Agassiz, 1853), un ciprinodont pitic, este cel mai mic vertebrat din lume Masculul măsoară 2 cm lungime, iar femela 3,3 cm Patria lui este S U A , unde trăieşte pe porţiunea de fluviu care se întinde din Florida pînă la partea sud:\Electronica\dică a statului Carolina Spatele acestui peste este brun-verzui; pe laturile corpului se întinde, de la cap pînă la coadă, o fîşie neagră, brăzdată transd:\Electronica\versal cu dungi de culoare închisă Se poate creşte în acvarii cu un volum mic de apă, împreună cu alţi peşti paşnici Temperatura optimă a apei este de 18—22CC, pH-ui = 6—8 şi duritatea de 8—12°D G La acest peşte naşterea este foarte dificilă, şi contrar altor Poecilidae, durează relativ mult Femela naşte l—2 pui pe zi, prod:\Electronica\cesul continuînd uneori 2—3 săptămîni Puii, în număr de 22—30, destul de dezvoltaţi în momentul naşterii, sînt coloraţi şi cu dungi transversale vizibile 309 Pballoceros caudomaculatus (Hensel, 1866} a fost primul peşte vivipar cunoscut, deci şi prima specie din familia Poeciîidae adusă în Europa, care a primit denumirea de caudi Anul 1905 este considerat anul apariţiei acestui peşte în Europa Masculul măsoară 3 cm lungime, iar femela 5 cm Acest peşte trăieşte în Brazilia (la sud de Rio de Janeîro), Uruguay, Paraguay, Argentina şi în Panama Se recunoaşte foarte uşor după organul copulator foarte lung al masculului Există multe varietăţi, ca de exemplu : var reticulatas (negru cu pete brune) ; var auratas (galbenă-aurie) îi place apa aerisită şi filtrată, cu o temperatură de 20—21°C, cu un pH în jur de 7 şi o duritate mijlocie, Este un peşte relativ prolific După o gestaţie de patru săptămîni, naşte 20—80 de pui, care la început au numai 6—8 mm, dar cresc repede Nu se recod:\Electronica\mandă asocierea lui în acvariu cu alte specii Gambusia affinis (Baird-Girard, 1853) are corpul colod:\Electronica\rat aproape uniform în cenuşiu-deschis, fără dungi transversale, dar cu o dungă longitudinală, ştearsă Pata suboculară se vede uned:\Electronica\ori clar, altădată lipseşte Marginea posterioara a primei radii a organului copulator este netedă, iar dintişorii ramurii posterioare a celei de a doua sînt lungi şi îndoiţi (Bănărescu) Trăieşte în bazinul inferior al fluviului Mississippi, precum şi in bazinul fluviului Rio Grande del Norte în tara noastră a fost introdus în apele naturale, în scopul 'combaterii paludismului, ded:\Electronica\oarece distruge larvele de ţînţari Gambusia affinis h o l ib r o o k i (Agassiz, 1854)este o subspecie originară de pe litoralul estic al S U A : Florida, New Jersey şi în special, Carolina de Sud El a fost adus în tara noastră şi se găseşte în lacurile Mangalia, Pantelimon şi în bazid:\Electronica\nele din Parcul Libertăţii şi din Grădina botanică Se întîlneşte şi în unele, bălţi de lingă Oradea Este crescut de mulţi acvarofili Peştele are un bot scurt, pectoralele mai lungi decît ventrad:\Electronica\lele, înotătoarele (dorsală, anală şi caudală) rotunjite Corpul ce-nuşiu-albicios este mai închis la culoare pe partea dorsală şi mai albicios pe cea ventrală, în lungul flancurilor se observă o zonă întunecată; sub ochi are o pată negricioasă, foarte evidentă, înod:\Electronica\tătoarele dorsală şi caudală sînt palid-cenuşii, cu două rînduri de pete negre foarte mărunte ; celelalte sînt incolore La unele exemd:\Electronica\plare, în special la masculi, se disting pe toată suprafaţa corpului pete negre-brune, dispuse neregulat Femelele ating 1,7—2,6 cm 310 lungime, iar masculii 2,5—3,5 cm (maximum 4—5), avînd corpul mai alungit In vîrful organului copulator masculul are un cîrlig scurt (Bănărescu) In acvariu preferă apa de 18—20°C, cu un pH în jur de 7 şi duritatea de 6—12°D G în apele din ţara noastră suportă scăderea temperaturii pînă la 5°C şi încălzirea pînă la 26—28CC; la această temperatură înaltă o parte din pui se nasc morţi Femelele gestante se recunosc uşor după pata neagră, mare, de pe partea posterioara a cavităţii abdominale In apele naturale din ţara noastră acest peşîe se reproduce practic toată vara Maturitatea sexuală o atinge la vîrsta de un an Gestaţia durează 4—7 săptămîni, în funcţie de temperatura apei Numărul puilor într-o pontă variază între 10 şi 120 La naştere ei seamănă cu părinţii şi încep să se hrănească imed:\Electronica\diat Puii mănîncă rotifere, iar adulţii larve de insecte, preferîn-du-le pe cele de ţînţari Fiind un peşte răpitor, foarte vorace, nu poate fi crescut împreună cu alţii Gambusia dominicensis {Regan, 1905), după cum arată şi denumirea ştiinţifică, provine din apele de lingă oraşul S Domingo Masculul are 2,5 cm lungime, iar femela 6 cm Culoarea de bază este verde-maronie, cu multe pete mici negricioase, care se întind şi pe înotătoare Pe părţile laterale se poate observa cîte o dungă longitudinală neagră Este un peşte rezistent, nepretenţios, dar cu o sensibilitate crescută faţă de temperatura apei pe care o preferă relativ ridid:\Electronica\cată : 26—28°C La o naştere, femela dă viaţă numai la 10—12 pui Gambusia p u n>c t a t a (Poey, 1854) provine din Cuba Femela creşte pînă la lungimea de 8 cm, iar masculul pînă la 5 cm Pe fondul gri-albastru al corpului peştelui se văd pete roşii-maronii, dispuse în mai multe rînduri Corpul peştelui este lucios, înotătoarele sînt de culoare albastru-deschis, cu un luciu frumos Dorsala şi caudală masculului sînt tivite pe margine cu roşu aprins Este un peşte frumos, nepretenţios faţă de mediu şi hrană, îi place apa de 20—24°C Face 25—30 de pui, toţi viabili Acestui gen îi mai aparţin şi alte specii interesante, ca de exemplu: G yucatana, G nicaraguensia, G patmelis şi altele Belonessox belizanus (Kner, 1760) este un peşte cu o biologie foarte interesantă Trăieşte în partea sudică a Mexicului, în Guatemala, Honduras şi Nicaragua, de unde în 1909 a fost adus în Europa, Denumirea ştiinţifică a acestui peşte se compune din Belone = cioc de raţă, esox = ştiucă şi denumirea oraşului Belize din Hondurasul britanic, unde naturalistul Kner a descoperit pri- 311 mele exemplare Forma acestui peşte este aproape identică cu a ştiucii din apele noastre Capul este relativ lung, cu ciocul de rată, şi dinţii foarte ascuţiţi Femela creşte pînă la 20 cm, în timp ce masculul abia atinge 10 cm lungime : el se recunoaşte uşor după gonopod Nu numai exteriorul, ci şi modul de viaţă al speciei B beli-zanus este aproape identic cu al ştiucii Fiind un răpitor vorace, nu se poate asocia în acvarii cu alte specii Se mulţumeşte cu apa obişnuită din reţeaua de alimentare a oraşelor, cu o temperatură de 20—22°C La o temperatură de 26°C perioada de gestaţie durează 5—6 săptămîni, iar la 24°C, aceasta se prelungeşte pînă la 7 săptămîni La o naştere femela face pînă la 100 de pui, mari (3 cm) care se hrănesc cu dafnii şi cu alte crusd:\Electronica\tacee Bazinul de reproducere trebuie să fie plantat dens cu difed:\Electronica\rite plante acvatice, în care puii găsesc adăpost împotriva canibad:\Electronica\lismului părinţilor Exemplarele mai mari se hrănesc cu guppi Este un peşte răpitor care prinde prada după o urmărire rapidă în jurul plantelor din acvariu Girardinus metallicus (Poey, 1854) este un poecilidi frumos şi interesant Masculul atinge 5 cm, femela 8 cm lungime Provine din Cuba, unde trăieşte atît în apele dulci, cît şi în cele saîmastre Corpul peştelui este prelungit şi uşor turtit lateral Gurai este îndreptată în sus După cum rezultă şi din denumirea ştiinţifică, corpul peştelui are un luciu metalic foarte frumos, care iese în evidenţă în special cînd acvariul este iluminat în mod corespunzător Intensitatea lud:\Electronica\ciului depinde de starea fiziologică a peştelui şi de temperatura apei din bazin Culoarea de bază cuprinde o gamă de nuanţe între galben şi verde Abdomenul peştelui este argintiu, înotătoarele lui Girardirus metalicus sînt gr i-«transparente, în partea posterioară a dorsalei se află o pată mai întunecată Conpul peştelui este brăzd:\Electronica\dat de mai multe dungi negricioase, verticale, fiecare avînd cîte o-nuanţă şi un luciu aparte Ochii sînt relativ mari, cu nuanţe verzui Corpul masculilor este împodobit de multe ori cu o linie subţire, neagră, care se întinde de la cap la coadă Culoarea lui e ceva mai intensă, decît cu mod de viaţă nocturn, îşi depun icrele în peşteri sau în gropi amenad:\Electronica\jate pe fundul acvariului, în care trebuie să plasăm 'cîte o piatră plată Familia se împarte în două subfamilii şi anume Nandinae care trăieşte în Asia de :sud-est, şi Poîycentrinae, originară din Africa de Est şi din America de Sud Badis badîs (Hamilton-Buchanan, 1822) face parte din prima subfamilie Acest peşte frumos a fost adus în Europa în 1912, din India Este un peşte cu corpul aproape transparent, în acvariu atinge lungimea de 7 cm Are corpul brăzdat de dungi palide transversale, care lucesc frumos pe un fond albastru-des-chis Capul este uşor roşcat, înotătoarele albăstrui Masculul are un colorit mai vioi decît femela, înotătoarea îui dorsală are vîr-ful ascuţit, iar cea a femelei, rotunjit 347 Este cel mai paşnic şi mai liniştit reprezentant al familiei Nandidae îi place apa cu o temperatură de 22—26°C, cu un pH = 7—7,5 şi cu o duritate de 8—12°D G în timpul reproducerii, temperatura apei trebuie să fie de 26—28°C Larvele eclozează după 4 zile, iar după alte 4 zile părăsesc peştera sau cuibul ford:\Electronica\mat dintr-un ghiveci de flori Badis badis siamensis (Klausewitz, 1954) sub aspecd:\Electronica\tul coloritului seamănă cu B badis, deoarece este o subspecie a acesteia Trăieşte în golful Bengalez, în apele de pe insula Pliu-ket Atinge lungimea de 6—7 cm Pe corpul peştelui se văd 6—7 şiruri de puncte mici La baza înotătoarelor şi pe spinarea peştelui se află cîte o pată mai mare, neagră Acest peşte preferă o apă relativ caldă, do 23—25°C, iar pentru reproducere de 28—30°C, Cu ocazia reproducerii, masculul alege un loc potrivit printre plantele şi pietrele de pe fundul acvariului, unde ademeneşte femela, în acest loc se îmbrăţişează reciproc cu înotătoarele, după care femela depune 'aproximativ 40—100 buc icre, pe care masculul le fecundează Icrele sînt păzite de mascul pe întreg parcursul incubaţiei Larvele eclozează după 48—60 de ore Puii se hrănesc cu infuzori sau cu altă hrană foarte fină, măruntă Dacă acvariul are multe plante şi ascunzişuri, puii se pot creşte împreună cu părinţii Familia Melanotaenldae Aceşti peşti sînt nepretenţios:, se cresc uşor în acvarii Se întreţin în cîrduri, sînt vioi, le place mişcarea, deci plantele vor trebui astfel sădite, încît peştii să aibă spaţiu suficient pentru înot Melanotaenia macculochi (Ogilby, 1915} este cel mai cunoscut peşte de acvariu din această familie Provine din Australia şi Noua Zeelandă Are o lungime de 5 cm Corpul irid:\Electronica\zează în toate culorile curcubeului, pe un fond verde-gălbui Se simte bine în acvariile cu multe plante Apa trebuie să aibă o temperatură de 23—26°C, un pH = 7—7,5 şi o duritate de G—10°D G Este o specie omnivoră Pe frunzele plantelor din acvariu ded:\Electronica\pune ,180—200 de icre Eclozarea larvelor are loc duipă 4 zile Puii cresc repede şi înoată în cîrduri, oferind un tablou foarte frumos Melanotaenia fluviatilis fcRansonnet, 1852) creşte pînă la lungimea de 8 cm Provine din Australia (Queensland şi New South-Walles), unde trăieşte în rîurile mai mici, 348 Condiţiile de mediu din acvariu : temperatura de 20—26°C, pH = 7—7,6 şi duritatea de 6—10°D G Culoarea peştelui variază de la roşu-intens pînă la albastru verzui, cîteodată joacă în galben-auriu Culorile femelei sînt ceva mai şterse faţă de cele ale masculului Se va creşte în apă curată, bine aerisită şi filtrată Depud:\Electronica\nerea icrelor durează uneori săptămîni în şir, femela depunînd zilnic numai cîteva bobite de icre Ele atîrnă pe frunzele planted:\Electronica\lor din acvariu, dat fiind faptul că fiecare bobită e prevăzută cu cîte un filament extrem de subţire, cu care se „agaţă" de subd:\Electronica\strat După o dezvoltare de 6—7 ziler larvele eclozează pe rînd, pe măsura depunerii şi fecundării lor Puii -cresc repede dacă sînt hrăniţi cu naupli de arlemii sau altă hrană vie Melanotaenia nigrans (Richardson, 1843) este tot un peşte mic, de 6—7 cm lungime Provine din rîurile din nord-estul Australiei Corpul peştelui este verde, iar înotătoarele portocalii Pe opercul se afla o pată mai mare de culoare roşu-închis Creşterea şi reproducerea lui se vor face ca şi în cazul speciei M macculochi Familia Toxitidae Familia aparţine subordinului Percoidiî Peş'tii din această familie au corpul turtit, acoperit cu solzi mărunţi Ca înfăţişare, seamănă cu bibanul nostru Familia are un singur gen, care cud:\Electronica\prinde cinci specii Dintre acestea pentru acvaristică importantă este specia Toxotes jaculatrix Toxotes jaculatrix (Pallas, 1766) este originar din Djawa, dar trăieşte şi în Australia Are o înfăţişare foarte frud:\Electronica\moasă ; regiunea gurii este roză, corpul brun-verzui, cu 4—6 dungi negre, îl place apa cu o temperatură de 25—28°C, cu un pH = 7 şi cu o duritate de 6—10°C Consumă numai hrană vie Această specie împroaşcă cu apă insectele din apropiere, ca să le poată prinde mai uşor Acvariul trebuie acoperit cu geam ele sticlă, deoarece îi place sa 'sară din apă Familia Centrarchidae Speciile care aiparţin acestei familii trăiesc in general în America de Nord, în apele care sînt curate şi au fundul acoperit cu pietriş şi nisiip, curgătoare sau lent curgătoare Peştii din această familie au dinţi mărunţi, solzi mari, linia laterală fiind 349 completă Unele specii sînt răpitoare Sînt peşti apreciaţi de ac-varişti, deoarece se cresc uşor, sînt nepretenţios! (In special faţă de temperatura apei din acvariu) Masculul păzeşte icrele Mesogonistius chaetodon (Baird, 1855) este cel mai cunoscut peşte de acvariu din această familie Trăieşte în Amed:\Electronica\rica de Nord, în statele New York şi New Jersey, Maryland Două specii din această familie se întîlnesc şi în apele din Europa, şi anume bitaanul-soare (Lepomis gibbosus) şi bibanul negru-păstrăv (Micropterus saîmoides) Mesogonistius chaetodon a fost adus în Europa pentru prima dată în 1897 de către M Geyer, care în scurt timp a reuşit să obţină descendenţi de la acest peşte în condiţii de acvariu (Innes) în ţara de baştină trăieşte în lacuri curate, situate pe stînci lipd:\Electronica\site de calcar Are corpul turtit lateral, de aceea acvariştii germani 1-au numit peştele-disc, Pe partea dorsală se observă două înotătoare, dintre care cea din faţă are ţepi şi aspect de pînză de corabie Pe corp se găsesc, pe un fond maro deschis, 6—8 dungi negri-cioasc-brune Solzii acestui peşte au irizaţii sidefii Dinţii sînt mici şi deşi ca o perie, de unde şi denumirea ştiinţifică a speciei (chaite = perie; ontus = dantură} Rîurile natale sînt mărginite de cedri şi pini, ale căror frunze mici cad în apă Descompunîndu-se, ele dau acesteia un conţinut destul de mare de tanin Apa din acvariu trebuie să aibă o temd:\Electronica\peratură de 18—22°C, un pH = 4,5—5,5 şi o duritate mică, de 2—5°D C După o creştere mai îndelungată în acvariu, acest peşte s-a acomodat şi la o apă acidă (pH —6,5) Acvariul nu trebuie înd:\Electronica\călzit iarna Peştele se simte bine şi la o temperatură a apei de 10—I2°C Pentru acest peşte trebuie să se amenajeze un acvariu-bio-top, deoarece nu suportă prezenţa în bazin a altor sipecii Se reproduce în martie-aprilie, depunîndu-şi icrele pe rădăd:\Electronica\cinile de Sagittaria, care este planta preferată a acestui peşte în acvariu, în timpul reproducerii, masculul devine aproape incolor, pe cînd femela îmbracă o haină de nuntă splendidă Actul depud:\Electronica\nerii icrelor are loc în amurg, într-o intimitate deplină, cînd fed:\Electronica\mela stă deasupra gropii săpate de mascul în nisip Icrele sînt păzite cu multă abnegaţie de către mascul, care în primele zile are grijă şi de larve La o temperatură de 20—22CC, acestea eclo-zează după 3—4 zile, iar după alte 3 zile încep să înoate activ Prima hrană a alevinilor o constituie' naupli de Cyclops Este un peşte mîncăcios, de aceea creşte repede dacă este hrănit bine, La 350 vîrsta de 14—16 zile consumă grindal şi tubi tocat mărunt După 3 să'ptămîni puii seamănă perfect ca formă şi colorit cu părinţii Fiind un peşte nepretenţios, poate fi recomandat şi acvariş-tilor începători Familia Elassomidae Specia Elassoma evergladei este reprezentanta unei familii care cuprinde un gen cu două specii Specia a doua încă nu a găsit sălaş în bazinele acvariştilor Elassoma evergladei (Iordan, 1884) este cel mai răspîndit reprezentant al acestei familii, atît în acvariile amatod:\Electronica\rilor noştri, cît si în bazinele acvarofililor străini Acest peşte fricos, mic, cu un colorit modest, însă cu o comportare frumoasă în acvariu, îşi are patria în S U A , în stad:\Electronica\tele Florida, Georgia (partea sudică), Palm-beach Trăieşte în pîraiele şi rîurile mici cu vegetaţie abundentă La vîrsta cînd atinge maturitatea sexuală, acest peşte măsoară 2,5—3,5 cm, ca şi în natură Culoarea de fond este brună-negricioasă Este un peşte fricos şi de aceea, dacă se găseşte într-un bazin cu mai multe specii masculul nu se simte bine, coloritul lui devine monoton, negricios Plasat într-un acvariu cu o apă corespunzătoare, cu multă vegetaţie, acest colorit al masculului se schimbă deîndată într-unul foarte frumos Este de remarcat că Eîassoma evergladei nu se simte bine, în special, între peştii mari, dînd parcă semne de inferioritate Masculul, căruia îi place să facă curte femelei, este deranjat de speciile străine şi îndeosebi de peştii de talie mare Pentru a evita această situaţie, peştele trebuie plasat într-un acvariu separat S-a observat că se dezvoltă bine într-un acvariu mic, de 8—10 l, în care se găsesc două-trei perechi de peşti din aceeaşi specie Temperatura optimă a apei trebuie să fie de 18—22°C Iarna, cind temperatura camerei scade în timpul nopţii, acest peşte sud:\Electronica\portă şi 10°C, iar vara, 25°C Se pare că aceasta este temperatura maximă, în apă dură nu se simte bine, masculii pierzîndu-şi cod:\Electronica\loritul lor frumos Aşadar, apa trebuie să aibă un pH = 7 şi o duritate de 4—G°D G Plantele preferate de către acest peşte sînt: Myriophyllum, Ambulia, Cabomba, NiteUa şi Fontinalis Ele vor Ei sădite în bazin în aşa fel, încît să formeze nişte desişuri, în care acest peşte să se poată ascunde S-a observat că fiecare mascul îşi alege un loc în acest desiş de plante, unde trăieşte în 351 perfectă înţelegere cu cîte o femelă De obicei, aici are loc şi reproducerea perechii respective Apa trebuie să fie curată şi bine filtrată Reproducerea acestor peşti nu este dificilă, dacă le creăm condiţii corespunzătoare, în acest scop se va folosi un bazin de sticlă de 10—15 l, în care se vor sădi Nitella, Fontinalis şi Myriophyllum Temperatura apei trebuie să fie de 20—22°C, pH—ui neutru, iar duritatea de 3—4°D G Femela depune după 2—3 zile 40—60 de icre La temperatura de 22°C larvele eclozează după 36—48 ore în primele 2—3 zile ele atîrnă pe plante sau pe geamul acvariului, iar după resorbirea sacului vite lin, alevi-nii încep să înoate activ La început, ei se hrănesc cu naupli şi cu rotifere mici După depunerea icrelor, reproducătorii vor fi scoşi din acvariu, pentru a nu deranja tineretul Pe măsura creşd:\Electronica\terii, puii se hrănesc cu Cydops, Diaptomus şi Daphnia, iar de la vîrsta de o lună încep să consume grind al, tubi, Enchytmeus şi larve mai mici de Chironomus Preferă hrana vie în locul celei uscate Capitolul X BOLILE PEŞTILOR DE ACVARIU Ca şi alte fiinţe vii, peştii de acvariu sînt şi ei expuşi prid:\Electronica\mejdiei de a se îmbolnăvi, mai ales din cauză că sînt nevoiţi să stea într-un volum foarte mic de apă Un deranjament funcţional al unui organ atrage după sine îmbolnăvirea întregului organism, iar un peşte bolnav îi poate contamina şi pe cei sănătoşi Dacă organismul peştelui nu este în stare să învingă boala singur, iar acvaristul nu ia din tirnp măsurile necesare, peştele bolnav moare Volumul mic al acvariilor, cîl şi faptul că acestea sînt uşor de observat ne dau posibilitatea să ţinem sub supraveghere toţi peştii, precum şi plantele din bazin şi să luăm din timp toate măd:\Electronica\surile de prevenire a îmbolnăvirii peştilor şi de tratare a bolilor în condiţii de acvariu, peştii bolnavi pot fi vindecaţi în mad:\Electronica\joritatea cazurilor daca intervenţia noastră are loc la momentul oportun şi dacă peş'tii bolnavi sînt trataţi cu pricepere Totuşi, uneori anumite boli pot să provoace pierderi printre peştii ornad:\Electronica\mentali de acvariu Unele boli pot fi tratate cu succes, însă pend:\Electronica\tru altele nu se cunosc încă metode terapeutice eficiente De aceea, atenţia trebuie îndreptată sipre profilaxie Prin luarea măd:\Electronica\surilor de igienă şi prin aplicarea unei profilaxii corespunzătoare, putem preveni îmbolnăvirea şi pierderea peştilor ornamentali, evi-tînd astfel unele neplăceri şi chiar pagube materiale IGIENA ACVARIULUI ŞI MASURILE DE PROFILAXIE Acvariul, amenajat cu pricepere şi dotat cu cele necesare pentru menţinerea calităţii apei, se caracterizează prin curăţenie, adică prin igienă Curăţirea şi îngrijirea acvariului sînt necesare nu numai din motive estetice, ci în primul rînd din punct de ved:\Electronica\dere biologic, deoarece toate organismele care populează un bad:\Electronica\zin (peştii, plantele, melcii e te ) îşi po't desfăşura funcţiile lor vitale numai în cazul unei igiene corespunzătoare a acvariului — Acvariu 353 Un acvariu frumos, care reprezintă un colţ viu, o părticică din natură, este atrăgător şi ne locantă ochiul, într-un asemenea bazin, peştii înoată vioi şi se simt bine Prin desişul de plante se plimbă peşti, melci de apă mărunţi şi alte vieţuitoare acvatice Pereţii de sticlă ne permit să observăm nestingheriţi viaţa din acvariu în toată splendoarea ei Un acvariu care azi este dat oa model se poate transforma în scurt timp într-un tablou respingător, care nu numai că nu atrage spectatorul, dar poate fi fatal pentru locuitorii săi şi, în primul rînd, pentru peşti Un acvariu plin de alge albastre şi brune, precum şi de diatomee amestecate cu resturi de hrană neconsud:\Electronica\mată şi cu excremente nu face cinste nici unui acvarist Noţiunile elementare de igienă piscicolă şi cunoaşterea măd:\Electronica\surilor de prevenire a diferitelor situaţii nedorite ne pot ajuta în activitatea noastră zilnică să menţinem acvariul într-o stare sanid:\Electronica\tară corespunzătoare, prin asigurarea unor condiţii optime de viaţă peştilor, în cele de mai jos vom da cîteva sfaturi practice privind îngrijirea acvariului Desigur, ziua sau intervalul la care trebuie curăţat acvariul nu pot fi impuse, ci fiecare acvarist îşi va face un program în funcţie de timpul său liber şi de condiţiile specifice ale fiecărui acvariu, adică de gradul de înmulţire a algelor şi de rapiditatea formării sedimentelor pe fundul bazinului Ca regulă, putem stabili următoarele : acvariul se curăţă ori de cîte ori este nevoie şi cu atît mai des, cu cit este mai populat (de regulă, o dată, de două ori pe săptămînă) Acvariu fără alge nu există Ele sînt consumate de către peşti, iar pojghiţa subţire de pe pereţii acvariului şi de pe rădăd:\Electronica\cinile plantelor are un efect decorativ Noi trebuie să luiptăm totuşi împotriva înmulţirii excesive a algelor Pereţii de sticlă ai bazinului se vor curaţi cu o răzuitoare de alge, cu care radem depozitul de alge, iar răzătura căzută pe fundul bazinului o scoad:\Electronica\tem cu un tub de cauciuc sau cu alte unelte Trebuie să avem grijă ca între lamă şi geam să nu existe nisip, care ar putea zgîria sticla Algele filamentoase care acoperă plantele din acvariu se îndepărtează cu ajutorul unui beţişor cu suprafaţă aspră, avîndu-se grijă ca plantele să nu fie smulse împreună cu algele Metoda cea mai bună de luptă contra înmulţirii excesive e algelor este cea biologică, care se realizează prin iluminarea optimă şi corectă a acvariului Culoarea lăptoasă a apei din acvariu este cauzată de nişte infuzori mărunţi care se înmulţesc excesiv cînd lumina este slabă, 354 pe seama unor produşi organici aflaţi în descompunere (resturi de hrană, excremente, particule de plante moarte etc ) Pentru înded:\Electronica\părtarea lor, ca şi a algelor, schimbarea repetată a apei nu are nici un efect Distrugerea infuzorilor se (poate realiza numai cu ajutorul unei soluţii de permanganat de potasiu, în acest scop se picură în apa din acvariu soluţie de permanganat pînă cînd aceasta capătă o culoare liliachie roză Din cauza permanganatului, pland:\Electronica\tele devin pentru un moment brune, dar îşi recapătă repede cuload:\Electronica\rea iniţială, în loc de permanganat, se mai poate folosi şi albastru de metilen, în care caz apa devine de culoare albastră-deschisă Aceste soluţii, pe lingă faptul că distrug infuzorii din acvariu, sînt şi dezinfectante ideale ale apei, ale peştilor, iprecum şi ale plantelor Resturile de mîncare neconsumate care cad pe fundul bazid:\Electronica\nului, excrementele peştilor şi părţile moarte ale plantelor se înd:\Electronica\depărtează în mod sistematic, în vederea unei igiene corespunzăd:\Electronica\toare în acvariu Dezvoltarea tehnicii a făcut posibilă confecţionarea unor unelte din ce în ce mai perfecţionate pentru curăţirea acvariului Astăzi, de exemplu, pentru îndepărtarea crustei de alge de pe pereţii acvariului se folosesc perii din material sintetic sau alte unelte Instrumentele folosite, precum şi mîinile noastre vor trebui să fie întotdeauna curate şi dezinfectate în prealabil cu o soluţie de permanganat de potasiu de culoare roz Pentru asigurarea unei igiene perfecte este obligatoriu ca fiecare acvarofil să dispună de unelte proprii Cu cît se vor respecta mai mult regulile de igienă piscicolă, cu atît mai puţine neplăceri vom avea cu acvariul nostru şi cu peştii care îl populează PREVENIREA ÎMBOLNĂVIRILOR LA PEŞTI Se ştie că orice boală este mai uşor de prevenit decît de vindecat Pentru preîntîmpinarea îmbolnăvirii peştilor din bazinele noastre trebuie să respectăm unele reguli, pe care le enumerăm mai jos Asigurarea condiţiilor optime de viată pentru peşti este una dintre măsurile de prim ordin pentru prevenirea îmbolnăvirii lor Dintre acestea, menţionăm în primul rînd asigurarea unui echilibru biologic, care se poate realiza prin mijloace mecanice, chimice şi biologice Din ultima şi cea mai importantă categorie menţionăm 355 proporţionarea corectă a numărului de peşti ornamentali (consud:\Electronica\matoare de oxigen) şi de plante (producătoare de oxigen) Să nu sădim în acvariu un număr exagerat de mare de plante acvatice, dar nici să nu-1 suprapopulăm cu peşti De asemenea, să nu ţinem în acelaşi acvariu decît speciile care pot trăi laolaltă Regula asocierilor corecte a diferitelor sped:\Electronica\cii de peşti este una dintre condiţiile de bază ale bunei funcţiod:\Electronica\nări a acvariilor mixte De menţionat că aceeaşi regulă este valad:\Electronica\bilă şi pentru plante Să fie asigurate, prin mijloace mecanice seu chimice, temped:\Electronica\ratura optimă a apei şi calităţile ei chimice şi biologice (pH, dud:\Electronica\ritate e te ) Aerisirea apei, precum şi buna iluminare a acvariului sînt, de asemenea, cerinţe elementare, în vederea asigurării unui echilibru biologic corespunzător La procurarea unei noi specii de plante sau do peşte este necesar ca să ne documentăm şi să studiem în prealabil biologia acestora, pentru a le putea asigura condiţii optime de viaţă Pentru prevenirea îmbolnăvirii peştilor trebuie respectată cu stricteţe indicaţia că nici un peşte şi nici o plantă nu pot fi introd:\Electronica\duse în acvariu decît după ce au fost dezinfectate cu diferite soluţii Este bine ca peştii nou procuraţi să fie ţinuţi separat sub observaţie într-un bazin de carantină timp de 10—12 zile De remarcat că, deşi unii peşti par la prima vedere sănătoşi, ei pot fi bolnăvi în stare de incubaţie sau purtători de paraziţi ori de germeni patogeni Bazinul de carantină să fie dotat cu unelte şi accesorii proprii (mincioage, aeratoare, lame de răzuit alge etc ), care nu vor fi folosite în alte bazine Bazinele, utilajele şi uneltele luate cu împrumut de la alţi acvarofili, precum şi cele care au fost împrumutate vor fi dezind:\Electronica\fectate cu multă grijă Acvariile trebuie confecţionate pe baz>a principiilor deja cud:\Electronica\noscute : vopseaua protectoare să fie astfel făcută, încît să asigure o izolare corespunzătoare a metalului (fierului vinclu) de apă Sărurile metalului dizolvate în apă, precum §i unele vopsele necod:\Electronica\respunzătoare pot provoca moartea peştilor, datorită intoxicaţiilor De reţinut că toate metalele se dizolvă în apă Aparatul de aerisire va fi astfel aşezat, încît să nu faciliteze introducerea în acvariu a unor gaze vătămătoare (amoniac, metan, fum de ţigară etc ) Trebuie evitată deranjarea nemotivată a peştilor : mutarea lor fără rost dintr-un acvariu într-altul, schimbarea deasă, nejustifid:\Electronica\cată, a apei etc La mutarea peştilor dintr-un acvariu în altul tred:\Electronica\buie să măsurăm şi să egalăm temperatura apei din cele două bazine De reţinut că în cazul unor specii sensibile poate fi dăunăd:\Electronica\toare chiar şi o diferenţa de temperatură de 0,5—1CC Peştii trebuie hrăniţi cu hrană variată, uşor de digerat şi cu un conţinut ridicat în vitamine şi în microelemente Hrana vie tred:\Electronica\buie să aibă întotdeauna prioritate faţă de cea uscată, în timpul iernii, cînd procurarea hranei vii prezintă anumite greutăţi, nu trebuie să renunţăm la ea în acest caz, culturile de hrană vie sînt de mare folos, Atît hrana uscată (Daphnia, Tubiîex etc ), cit şi cea prepad:\Electronica\rată artificial trebuie să fie întotdeauna de cea mai bună calitate Hrana mucegăită, stricată este dăunătoare pentru peşti Niciodată să nu hrănim peştii cu preparate care conţin amidon (gris, făină, pîine, paste făinoase etc ) Peştele hrănit raţional este rezistent la boli Atît lipsa de hrană (care provoacă anemii, avitaminoze, slăbirea organismului), cil şi surplusul de hrană sînt dăunătoare pentru peşti Hrana neconsumată alterează apa, reducîndu-i cantitatea de oxigen Ord:\Electronica\ganismele vii care intră în constituţia hranei peştilor şi nu sînt consumate pătrund în nisipul din acvariu, putînd provoca mai tîrziu unele neplăceri Hrana vie nu trebuie introdusă în acvariu împreună cu apa în care a fost colectată, deoarece aceasta poate să conţină paraziţi sau germeni patogeni vizibili uneori chiar cu ochiul liber Ea tred:\Electronica\buie sipălată de mai multe ori cu apă curată RECUNOAŞTEREA PEŞTILOR BOLNAVI înainte de a trece la simptomele generale ale bolilor, să precizăm cîteva noţiuni utilizate în ihtiopatologie, ştiinţă care se ocupă cu studiul bolilor peştilor Toate organismele — vegetale şi animale care pot prod:\Electronica\voca boli prin deranjarea funcţiunii unuia sau mai multor organe poartă numele de agenţi patogeni Bolile provocate de aceşti agenţi se numesc boîi biotice, iar cele cauzate de un agent fizic sau chimic, deci de un agent neinfecţios, se numesc boli abiotice Se poate întîmpla însăr ca printr-o rană produsă de un agont fizic sau chimic sau de un parazit, să pătrundă în corpul peştelui agenţi patogeni; în acest caz vorbim de o infecţie secundară Se consid:\Electronica\deră infectat orice peşte la care se poate pune în evidenţă agend:\Electronica\tul patogen, chiar dacă acesta nu-1 îmbolnăveşte Aşadar, infecţia nu este urmată în toate cazurile de o îmbolnăvire vizibilă Evod:\Electronica\luţia bolii depinde de gradul infecţiei, de rezistenţa peştelui şi de 357 condiţiile de mediu, în cazul unei boli în organismul peştelui se produc substanţe protectoare, numite anticorpi, care creează o stare de imunitate O boală poate avea numeroase variante, care, de asemenea, depind de rezistenţa peştelui, de intensitatea infecţiei, de capacitatea de înmulţire a agenţilor patogeni, precum şi de alţi factori, între care mediul are o însemnătate preponderentă Dacă urmărim în mod sistematic comportarea peştilor în acvad:\Electronica\riu, ne obişnuim cu mişcările lor, care diferă adeseori de la o specie la alta şi care caracterizează comportarea normală a acestora De asemenea, ne familiarizăm cu aspectele normale ale coloraţiei, formei, înotului şi ale hrănirii peştilor Orice abatere de la aspecd:\Electronica\tul normal constituie un semn că peştele este bolnav, în acest caz trebuie să intensificăm observările, pentru a recunoaşte boala încă din stadiul ei iniţial şi a lua măsurile de protecţie necesare Acvaristului mai experimentat nu îi este greu să observe unele abateri de la aspectul normal al comportării peştelui Totuşi, şi el se poate înşela uneori Acvarofilului începător îi este însă foarte greu să descopere peştele bolnav, deoarece el nu cunoaşte din practică simptomele bolilor Pentru a-i veni în ajutor, în cele ce urmează menţionăm principalele simptome duipă care se pot depista peştii bolnavi Exemplarele bolnave înoată foarte puţin sau foarte greoi, clătinîndu-se de parcă ar fi ameţite Uneori mişcările lor sînt nerd:\Electronica\voase, semnalînd panică Alteori, peştii bolnavi se ascund timp neobişnuit de lung după plante sau pietre Speciile care în mod obişnuit se întreţin în masa apei, se ascund şi stau nemişcate pe fundul bazinului şi, invers, speciile bentonice (peşti de fund) înoată mereu la suprafaţa apei în unele boli, înotul se face în salturi, iar corpul peştelui pare apucat de un tremur Cîteodată îşi pierde echid:\Electronica\librul, se lasă ipe o latură sau se răsuceşte în jurul propriului său ax înotătoarele îi sînt franjurate şi mutilate, iar solzii zburliţi Pe corp se observă sîngerări, răni, uneori se văd cu ochiul liber diverşi paraziţi (lipitori) sau puncte albe Corpul este acoperit cîteodată de un mucus alb sau fluorescent Unele părţi ale corpului peştelui se înroşesc Adeseori culoarea lui se schimbă, devine spălăcită, albid:\Electronica\cioasă, iar alteori negricioasă, în anumite boli se observă că peştele îşi freacă corpul de pietre, de plante sau de alte obiecte, de parcă ar vrea să scape de vreun parazit Mişcările respiratorii ale peştelui sînt mai repezî, operculul deschizîndu-se şi închizîndu-se Ia intervale mai scurte Deşi apa din acvariu are o temperatură optimă pentru specia respectivă, totuşi peştele se menţine zile întregi în apropierea sursei de încăld:\Electronica\zire a apei acvariului sau în apropierea dispozitivului de pulve- 358 rizare a aerului El nu are poftă de mîncare, mănîncă puţin sau nu mănîncă deloc Uneori ia hrana în gură şi după un timp o scuipă Corpul este vizibil subţiat sau, dimpotrivă, umflat în mod excesiv în regiunea abdomenului Ochii peştelui sînt uneori buld:\Electronica\bucaţi, alteori afundaţi în cap, de-abia se văd De reţinut că adeseori se pot observa concomitent două, trei sau chiar mai multe simptome dintre cele descrise mai sus, ceea ce dovedeşte că peştele este într-adevăr bolnav Exemplarele care prezintă unele semne de boală trebuie separate în bazine de carand:\Electronica\tină, pentru supraveghere şi tratament Lupta pentru prevenirea bolilor, precum şi procedeele de tratament vor fi eficace numai dacă vom cunoaşte bolile mai frecd:\Electronica\vente ale peştilor de acvariu, cauzele şi agenţii patogeni respecd:\Electronica\tivi, precum şi mijloacele de tratament BOLILE PEŞTILOR $1 COMBATEREA LOR Bolile biotice Agenţii patogeni ai acestor boli fac parte din diferite grupuri vegetale sau animale Bolile pot fi provocate de următorii agenţi: bacterii, protozoare, viermi, crustacee inferioare etc Le vom 'descrie doar pe cele mai importante Hidropizia infecţioasâ, spaima cipriniculturii, este declanşată de bacteria Pseudomonas punctata care, după cercetările mai noi (Goncearov-Leairnan ; Striegel-Jaxtheimer ; Jaczo-Papp), produce boala în asociere cu unele virusuri Boala are o formă acută şi una cronică, în primul caz, în diferite organe ale peştelui (în cavid:\Electronica\tatea abdominală şi în cea a ochiului) apar edeme, care, în cazul ochiului, provoacă exoftalmie Pe piele se observă pete sanguino-lente In forma cronică, petele sanguinolente se transformă în ulcere adinei care pătrund pînă în musculatură, distrugînd îndeod:\Electronica\sebi radiile înotătoarelor Pînă în prezent boala este incurabilă Peştii din acvariu pot rezista mai mult sau mai puţin la hidropizia infecţioasă, în funcţie de specie După Schăperclaus această boală se întîlneşte mai frecvent la Betta, MoHienisia, Xiphophorus, Macropodus, Brachydanio şi Black molii Oodinium pillaris parazitează corpul peştelui El atacă nu numai peştii din genul Trichogasîer, ci şi pe cei din familia cara-cide, cum ar fi genul Pantius Tratamentul se face cu băi sărate (100 g sare la 5 l de apă, timp de 15—20 minute), o dată la două zile Ihtioîoniaza este provocată de Ichîhyophonus hoferi, o ciud:\Electronica\percă alburie, sferică, care atacă toate organele corpului, dar în 359    ,6 e 'a sDecial creierul şi organul de echilibru Ca urmare, peştele se mişcă clătinîndu-se Este greu de vindecat Afară de caracterul legănat al mişcărilor, boala se mai manifestă şi prin zdrenţuirea înotătoarelor, prin inflamarea branhiilor, prin aspectul supt al abd:\Electronica\domenului şi prin slăbirea pronunţată a peştelui Ihtiofoniaza este boala cea mai frecventă şi mai primejdioasă a peştilor de acvariu şi a celor din crescătoriile de peşti ornamentali, iprovocînd disd:\Electronica\trugeri în masă (Reichenbach-Klinke ; Schăiperclaus, Sterba) Boala mai este numită şi fonus Se presupune că 20—25% dintre peştii decorativi care pier sînt victimele acestui parazit, care a fost descoperit de Hofer la sfîrşitul veacului trecut la păstrăv S-ar putea ca acelaşi agent patogen să provoace şi alte boli ale peşd:\Electronica\tilor, încă insuficient cunoscute Parazitul poate fi pus în evidenţă cu uşurinţă mai ales în preparatele microscopice de ficat, splină şi rinichi (Wiesinger) Tratamentul Peştele bolnav se îmbăiază într-o apă care cond:\Electronica\ţine t g de cloramină la 100 l de apă şi în care se adaugă zilnic penicilină şi streptomicină timp de 7—8 zile Substanţele se absorb Sn corp prin reţeaua bogată de vase de sînge a branhiilor Nu este încă definitiv lămurită 'doza necesară de antibiotice Csânyi a administrat cîte 2 mg de penicilină sau cîte 5 mg streplomicină la trei zile, la un litru de apă ; peştii s-au vindecat în 10—12 zile Peşkov recomandă băi cu soluţii de aquarol, de sulfatiazină şi de paraclorofenoxetol Mulţi mai consideră şi astăzi că ihtiofoniaza este o boală incurabilă, părere întru totul neîntemeiată Branhiomicoza este provocată de ciuperca Branchiomyces sangainis Filamentele acestei ciuperci parazitează vasele circulad:\Electronica\torii ale branhiilor, împiedicînd astfel oxigenarea sîngelui Se trad:\Electronica\tează prin băi cu diferite substanţe chimice (fig 69, 70) Dermatomicoza este provocată de ciuperci din genurile Sapro-legnia şi Achlya Apare pe peşti bolnavi sau răniţi, precum şi pe icrele nefecundate sau moarte ; are aspectul unor grămăjoare de vată Tratamentul se face cu o soluţie de culoare galbenă intensă de tripaflavină, în apă încălzită la 28—30° şi bine aerată Pentru prepararea băilor chimice se mai pot folosi : aquarolul (2 g la 25 l de apă în care se fac trei băi de cîte o oră) ; colargolul (0,1 mg la l l de apă ; baie de 20 de minute) ; permanganatul de potasiu (l g la 100 l de apă; baie de 30 de minute) ; clorură de cupru (l g la 10 l de apă; îmbăierea durează 10—15 minute) ; sarea de bucătărie (10—15 g la l l de apă ; baie de 20 minute) ; sulfatiazină (100—150 mg la l l de apă ; baie de o oră) La peştii de talie mai mare putem badijona rana cu un tampon de vată muiat în alifie pe bază de penicilină, în acelaşi scop se pot întrebuinţa şi alte   Fig 69 Bolile peştilor şi agenţii lor patogeni :  l — Costia necatrix ; 2 — Chilodon cyprini ; 3 — Ciclilochaeta domerguei ; 4 — Bran-chiomycota ; 5 — Ichtyophthirmza ; G — ichtyphoniaza   Fig 70 Bolile peştilor si agenţii lor patogeni : l —Dactylogyrus vastator ; 2 — Dermatomicoza ; 3 — Hidropizîa infectioasă ; 4 — Pisd:\Electronica\cicola geomctra antibiotice Unii acvarişti din tara noastră, între care şi autorul, au introdus în apa acvariului infestat cîte 3 mg de penicilină pe zi, timp de 10 zile După două săptămîni, ciuperca de pe corpul peştilor bolnavi (Pterophyîlum scalare) a dispărut Ihtioitiriaza este provocată de protozoarul ciliat Ichthyophthi-rius multiîiliis Acest parazit primejdios al peştilor intră în tegud:\Electronica\ment, unde se înmulţeşte foarte repede La început apare pe opercule şi pe înotătoare, apoi se observă pe tot corpul mici umd:\Electronica\flături, care seamănă cu grisul şi, în sfîrşit, pielea devine zdrend:\Electronica\ţuită Peştele infestat nu are (poftă de mîncare, îşi freacă conpul de plante sau de nisip, căutînd astfel să scape de paraziţi Tratamentul Dacă infestaţia este descoperită la timp, trebuie să pescuim peştii din acvariu (nu numai pe cei bolnavi, ci şi pe cei care par sănătoşi) şi să-i supunem unei băi cu anumite subd:\Electronica\stanţe chimice Paraziţii nu rezistă fără hrană decît puţină vreme, După 7—8 zile, cînd aceştia au pierit, peştii pot fi puşi din nou în acvariu Baia se face într-o sticlă de acumulator, în apă încălzită la 26—28° şi bine ventilată Băile cu substanţe chimice se pregătesc astfel : 1) Se dizolvă tripaflavină în proporţie de l g substanţă la 100 l de apă ; peştele se tratează cu această soluţie timp de 8—10 zile 2) Se cîntăreşte l g de cloramină la 100 l de apă ; baia peştilor în această soluţie durează numai o zi 3) Baia de chinină se prepară dizolvînd, In cazul peştilor mai mici şi mai sensibili, l g, în cazul celor mai mari, 2 g de biclorhidrat de chinină la 100 l de apă ; baia ipeştilor durează o săptămînă Paraziţii desprinşi se vor îndepărta din baie zilnic prin sid:\Electronica\fonare In practică se mai folosesc şi băi chimice cu lizol, formol, sulfat de chinină, permanganat de potasiu amestecat cu sare de bucătărie, cu bicarbonat de sodiu etc Atragem atenţia că primele trei substanţe enumerate sînt otrăvuri Soluţia de permanganat de potasiu (roză), precum şi sarea de bucătărie şi bicarbonatul de sodiu (cîte o lingură la 5 l de apă) nu omoară paraziţii, ci favod:\Electronica\rizează desprinderea lor de pe corpul peştelui şi, în acelaşi timp, datorită acţiunii dezinfectante pe care o au, ajută la vindecarea rănilor Costiaza este provocată de Costia necatrlx, un flagelat care face pagube mai ales în rîndul puietului De obicei, parazitul are 10—12fi lungime şi 6—O fi lăţime El atacă pielea peştelui şi celulele epiteliale Pe pielea infestată apare un mucus alb-albăstrui, care îl acoperă ca un văl 362 Tratamentul Se folosesc următoarele băi; 1) Se dizolvă 15—20 g de sare de bucătărie la l l de apă; peştele se ţine în baie 15 minute, îmbăierea se face de 2—3 ori pe zi şi se repetă la 4—5 zile 2) Se toarnă 2—4 cm3 de formol de 40% la 10 l de apă ; baia durează 30—40 de minute şi se face de două ori pe zi 3) Se dizolvă 2 g de aquarol în 25 l de apă; peştele se îmbăiază timp de l—2 ore 4) Se dizolvă l g de permanganat de potasiu la 100 l de apă ; cu aceasta soluţie i se face peştelui o baie de 30 de minute 5} Se ţine peştele timp de 20 de minute într-o soluţie de sare de bucătărie (10—15 g de sare la litru) 6) Alte băi : soluţie de culoare galbenă-verzuie de tripaflavină ; o soluţie de albastru de metilen ? soluţie de aureomicină (13 mg la l l de apă) ; soluţie de clorură de cupru etc Boli asemănătoare costiazei sînt provocate şi de următoarele ciliate : Chilodon cyprini (chilodoniaza), Cyclochaeta (Trichodina) domarguei (tricodiniaza) Paraziţii Costia, Chilodon şi Cyclochaeta atacă branhiile, pro-vocînd inflamatia acestora şi unele tumori De obicei, agenţii patod:\Electronica\geni sînt introduşi în acvariu odată cu melcii sau cu hrana vie procurată dintr-un lac cu peşti Se tratează ca şi costiaza Microsporozoarul Plistophom byphessobrycomism atacă în special peştele-neon Peştele bolnav îşi pierde coloritul, iar în musd:\Electronica\culatura lui apar pete alburii Tratamentul nu se cunoaşte încă Argulaza este provocată de Argulus îoliaceus, un crustaceu inferior, vizibil şi cu ochiul liber, numit popular păduchele-de-craip Acesta este un ectoparazit tipic, care produce o rană în corpul peştelui cu ajutorul apendicelor de pe ventuză şi se hrăneşte cu sîngele şi celulele epiteliale ale gazdei El trece de pe un peşte pe altul, răspîndind astfel boala Combaterea se face ca în cazul lipid:\Electronica\torii Piscicola Dactilogiriaza este provocată de viermii trematozi Dactylo-gyrus vastator şi D solidus Lungimea acestora este de 0,5—1,1 mm Parazitează branhiile peştilor, fixîndu-se cu un disc de fixare şi cu vreo 16 cîrlige, cu care rupe epiteliul branhial, provocînd moartea peştelui Mijloacele de apărare sînt aceleaşi ca şi fpentru costiaza O boală asemănătoare provoacă şi speciile de Gyrodacty]us (girodactilaza) Acestea se dosebesc de Dactylogyrus prin faptul că nu au ochi şi nasc pui vii Parazitează, în afară de branhii, şi pielea peştilor, fixîndu-se cu cele 18 cîrlige Părţile atacate au o culoare albă-albăstruie Combaterea se face ca şi la costiaza Piscicolaza este provocată de lipitoarea Piscicola geometra Aceasta suge o cantitate mare de sînge de la peşti, provocînd aned:\Electronica\mia acestora Prin rana produsă de lipitoare pot pătrunde în corpul 363 peştelui şi alţi agenţi patogeni, infeclîndu-1 Piscicola este un parad:\Electronica\zit extern (ectoparazit), care pătrunde în acvariu odată cu hrana vie Tratamentul peştelui atacat se face (prin îmbăiere Pentru aceasta se întrebuinţează soluţii de sare de bucătărie (20—30 g Ia l litru de apă; baia durează 15 minute), de rivanol {l g la 500 l de apă; baia durează o oră) sau de tripaflavină (l g la 100 l de apă; baia durează o oră) Pentru a scăpa de paraziţi şi a dezinfecta acvariile se mai întrebuinţează DDT-ul în diluţie mare, azotatul de amoniu (l g la 10 l de apă), acidul tanic (soluţie 2—3%), sterogenolul (soluţie 0,025%) etc După cum reiese din cele de mai sus, multe boli provocate de paraziţi pot fi vindecate 'parţial sau complet Aceasta se datoreşte faptului că ihtiopatologia a luat o mare amploare în ultimele trei decenii Bolile abioîice — după cum am mai menţionat — nu sînt provocate de agenţi biologici, ci de agenţi chimici sau fizici Le vom descrie pe cele mai importante dintre ele Intoxicaţiile cu gaze, care survin atunci cînd prin instalaţia de aerare ipătrunde în acvariu un gaz toxic oarecare; intoxicaţii cu metale, cînd în apă se dizolvă săruri metalice Intoxicaţia poate surveni şi dacă în apa acvariului se găseşte vreo substanţă toxică sau o cantitate mare de dezinfectant In asemenea cazuri mutăm imediat peştii în alt bazin şi schimbăm repede apa InUamaţia stomacului şi a intestinelor apare la peştii hrăniţi unilateral, fie numai cu hrană uscată (dafnii), fie numai cu carne crudă Pentru a le veni în ajutor trebuie să-i hrănim cu larve de ţînţari, cu Bosmina şi cu CycJops Răceala, în urma unei scăderi bruşte de temperatură peştii pot răci foarte repede, fiind afectată în special vezica înotătoare Pend:\Electronica\tru a-1 vindeca, pestele bolnav se trece într-un bazin cu apă încăld:\Electronica\zită treptat pînă la 30°C După aceea aerăm apa, apoi o răcim, tot treptat, pînă la temperatura iniţială, în sfîrşit, punem peştele înapoi în acvariu In afară de bolile menţionate, peştii sînt expuşi şi unor leziuni Acestea pot să apară mai ales la ochi şi la înotătoare, din cauza lipsei de oxigen, sau pe tot corpul, din cauza unui tratament prea brutal Toate leziunile pot fi vindecate, adesea chiar fără nici un tratament Nu pot fi vindecaţi indivizii cu deformări ale coload:\Electronica\nei vertebrale, cu malformaţii sau cu infirmităţi Aceştia trebuie eliminaţi din acvarii prin triere 364 După cum reiese din cele arătate mai sus, în majoritatea cazurilor îmbolnăvirea peştilor este provocată fie de nerespectarea regulilor de igienă, fie de neîngrijirea acvariului şi a populaţiei acestuia Nu se poate accentua aici, în suficientă măsură, însemnăd:\Electronica\tatea curăţeniei şi a igienei, totuşi, în legătură cu aceasta menţiod:\Electronica\năm iniţiativa unor acvarişti de a folosi din cînd în cînd antibiod:\Electronica\tice sub formă de tablete pentru prevenirea înrăutăţirii calităţii apei Astfe], ei utiliTiează, de pildă, penicilina în cantitate de 5—10 mii de unităţi internaţionale la 10 l de apă în scop profilactic, iar dacă apa a început să prindă mucegai, atunci majorează doza Ia 25—30 mii de unităţi Aceste doze sînt suportate atît de plante, cît şi de peşti Este foarte indicat ca acvaristul să-si amenajeze o mică fard:\Electronica\macie, în inventarul acesteia trebuie să figureze chimicalele, medid:\Electronica\camentele şi antibioticele indispensabile pentru dezinfecţie, profid:\Electronica\laxie şi tratament, precum şi instrumentele necesare Substanţele toxice trebuie să poarte o etichetă de avertizare şi să fie ţinute sub cheie 